yachdnick rerboten. 
tjbrrsetz'nmjsrccht vorbehallcn. 


In siidamerikamschen Fischen lebende 
Trematoden-Arten. 


Yon 

Prof. Dr. E. v. Daday in Budapest. 


Mit Tafel 24-29. 


I. 

Eilileituiig. 

Hiiisichtlicli der in sudainerikanisclien Fischen lebenden Trenia- 
todeii hat meines Wissens bislier blo6 C. M. Diesixg einig*e Daten 
geliefert, der in seinen 1836 nnd 1840 publizierten Arbeiten (4, 5) 
die veil J. Xatteker in den Jahreii 1824 — 1832 aus verschiedenen 
Plschen gesainmelten Arten beschrieben liat, die sich insgesamt im 
Besitz des Wiener Hofmuseuins befinden. 

Nun hat inir Herr Prof. J. D. Anisits aus Asuncion im Jalir 1903 
iinter mancherlei Untersnehungsmaterial auch Parasiten aus dem 
Darm des paragnayischen Fisches Colossonia hraeJujpoma zugesandt, 
unter welchen ich anch Treinatoden vorgefiinden habe. Als ich 
znr Bestimnnmg dieser Arten schritt, sah icli alsbald ein, daB 
ineine Arbeit nur in dem Fall zu einem vollstandig befriedigenden 
Resultat fhhren kdiine, wenn ich die mir vorliegenden paragnayischen 
Exemplare mit den von C. M. Diesing beschriebeuen, von J. Natteker 
gesainmelten und im Wiener Hofmuseum befindlichen Arten zn ver- 
gleichen irastande sei. Ich wandte mich daher an die Direktion des 
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geiianiiten Museums mit der Bitte. mir die samtlichen von C. 
M. Diesing beschriebenen Arten und Exemplare zur Verfligung zu 
stellen. Mein Ansuchen hatte den gewunscliteii Erfolg, insofern mir die 
Herren Direktor Hofrat Dr. Fn. Steindachner und Prof. E. v. Maren- 
ZELLER das gewunsclite Material mit der grbfiten Bereitwilligkeit 
zur Verfligung stellten. Icli halte es fiir meine angenelime Pfliclit. 
meinen innigen Dank dafiir aucli an dieser Stelle auszusprechen. 

Im Yerfolg meiner Studien liberzengte ich micb niclit nur davon. 
da6 der groBte Teil der paraguajisclien Tiere verwandt ist mit einer 
der von 0. M. Diesing beschriebenen Arten, d. i. mit CMorcMs oxy- 
cephalus (Dies.), sondern ancli davon, da6 die DiEsiNG’schen Arten 
einer den Anfordernngen der hentigen Zeit entspreclienden Neu- 
beschreibimg bedlirftig sind. Die Resnltate meiner Untersuchnngen 
sind in dieser kleinen Arbeit niedergelegt, bei deren Zusammen- 
stellung ich die Arten und Exemplare groCtenteils in toto, zum 
kleinern Teil aber in Schnittserien untersuchte, letzteres selbst- 
verstandlich nur in dem Fall, wenn mir die betreffende Art in 
mehreren Exemplaren vorgelegen hat. 


Fam. Disiomidae. 

Distoimim (?) qna^lran(f^l^atum n, sp, 

(Taf. 24, Fig. 1—3.) 

Der Kdiper ist flach. etwas gestreckt, schmal eifurmig, vorn 
ziemlich spitz gerundet, die beiden Seiten stumpf bogig, in der Mitte 
am l)reitesten. das hintere Ende verengt. Am hintern Kdrperende 
ist an beiden Seiten je eine. fast recliteckige Spitze abgesondert. 
wahrend in der Mitte, dnrch eine bogige Vertiefnng getrennt, sich 
2 s})itze, pyramidenformige Ecken erheben, die kraftiger sind 
als die vorigen (Taf. 24, Fig. 1) und das auffalligste Merkmal 
dieser Art bilden. Die ganze Korperlilnge betriigt 1,7 mm, der 
gruhte transversale Durchmessei* 0,65 mm, der transversale Diirch- 
messer an den Seitenecken 0,45 mm, die Entfernnng der Spitzen der 
beiden Endspitzen zueinander 0.2 mm, die Entfernnng dei* Spitzen 
der Endecken von den Seitenecken 0,15 mm. 

Der Bauchs an gnapf ist auffallend klein und liegt 0,52 mm 
von der ]\runddlFnung entfernt, hinter deni Porus genitalis; sein 
transversaler Dui’chmesser betriigt 0,13 mm. der sagittale Diirch- 
messer 0,05 mm. 


In sn(lainei’ikaiii.sclieii Fischen leliende Trematodou-Arten. 
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Der Mu lids align apf ist kraftig entwickelt, aiiniiliernd kiirz 
toniienfdrniig, die beideii Seiten zieinlicli stark, das liintere Ende 
stnnipf gevundet, fast gerade abgesclinitten (Taf. 24. Fig. 2); die Lange 
betriigt 0,13 mm. der groBte transversale Durelimesser 0,14 mm, der 
Durchmesser der Miiskelwand 0,05 mm. die innere Holilung sand- 
nhrformig. 

Die Korpercuticiila ist ganz glatt, selir diinn: ilir Durcli- 
messer betriigt 0.062 mm. Der Hautmiiskelsclilancli ist gut ent- 
ivickelt. Das Parenciiym des Kbrjiers bildet ein dichtes Netz. 

Der Pharynx ist niclit selbstandig abgesondert. Der Oso- 
phagus ist nach liinten allmalilicb verbreitert, bildet keiiien Bulbils, 
lanft ill gerader Riclitung nach liinten; seine Lange betragt 0,22 mm, 
der Durchmesser ca. 0,05 mm; die Eingmuskelfasern der Wanduiig 
sind schwach entwickelt (Taf. 24, Fig. 1). 

Der Darin ist gahelig in 2 Schenkel geteilt; die Aste ziehen 
gerade nach hinten uiid bilden einen iiberall gleichbreiten Schlauch. 
ilire liintere geschlossene Spitze liegt 0,3 mm voiii liintern Korper- 
ende eiitfernt ; ihre Entfernung voneinander betragt ca. 0,32 mm, ihre 
Breite 0.05 mm: sie liegen von den Seitenwaiiduiigen des Korpers 
eiitfernt und dem Euckeii geiialiert (Taf. 24, Fig. 1). 

Die ExcretionsgefaBstamme ziehen zwischen den Seiten- 
Avaiidungen des Korpers und den Darinschenkeln bis zii der Miind- 
scheibe niid entsenden bei der Gabeliing der Darmscheiikel je einen 
Seitenast. welcher nach iniien zn dem Eaum zwischen den Darm- 
.schenkeln am Bauch laufeii. Die Excretionsblase liegt in der 
Mittellinie des Korpers hinter dem Keimstock. die Excretion so tfnung 
aber in der Mitte der Bucht, welche die beiden Eiidspitzen de.s 
Korpers treiint (Taf. 24, Fig. 1). 

Die Genital of filling liegt gerade uiiter dem Ansgaiigspunkt 
der Darmscheiikel und vor dem Saugiiapf des Bauchs, steht in Ver- 
bindung iiiit dem Atrium genitale, besitzt keiiie deutlich eiitwickelte 
Afuskelsclieibe nnd ist 0,46 mm von der Muiidoffiiuiig eiitfernt (Taf. 24, 
Fig. 3). 

Die 2 Ho den liegen auf dem von den Darmschenkeln um- 
sclilossenen Eaum, dem Bauch geiiahert. liintereinander, der vordere 
0,06 mm von dem Bauchsaiignapf, der liintere 0,1 mm vom Keim- 
stock und die beiden 0,06 mm voneinander eiitfernt. Die Hoden 
sind ganz kugelrund. gleichgroB, niit glatter Oberflache. ihr Durch- 
niesser betragt 0.2 mm. Das Vas deferens bildet bloB eiiie Ye.sicula 
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semiualis externa und offnet sich in selbstandiger Od'nung neben 
der Utenisoffnung in das Atrium geiiitale (Taf. 24, Fig. 3). 

Der Kei in stock liegt in der Mittelliiiie des Korpers, etwas 
dem Elicken genabert aiif dem von den Darmsclienkelii nmschlossenen 
Kanm (Taf. 24, Fig. 1), 0.14 nim von dem hintern Korperende ent- 
fernt, ist gaiiz kugelrund, sein Durclimesser betragt 0,05 mm. Der 
Kei m gang lauft nacli binteii mid unten. DasOotyp liegt hinter 
und nnter dem Keimstock, es ist schlanchfdrmig. Die (jffniing des 
LAUEEu’sclien Kanals befindet sich iiber dem Keimstock. Der 
Uterus verlMft anlanglich nacli liinten und bildet vor der Ex- 
cretiousblase einige Schlingen, wendet sich sodanii iiach vorn, ver- 
schlingt sich am Bauch mehrfacli sehr stark, lauft dann uin die 
Hoden und hierauf zum Atrium genitale. 

Die Dotterstbcke liegen am Elicken, iiber den Darmsclienkelii. 
von den beiden Seitenwandimgen des Korpers entfernt, ihr vorderes 
Elide liberragt den hintern Hoden, ihr hiiiteres Ende iiberragt den 
Keimstock nicht, ihre gauze Lange betragt 0,45 mm. Die einzelnen 
Dotterstocke sind bamnformig verzweigt, ihr Ausfiihrungsgang ver- 
einigt sich hiiiter dem Keimstock (Taf. 24, Fig. 1). 

Die Eier sind eirund, gekappt, mit glattem Cocon, ihre Lange 
betragt 0,00 nun, der Durclimesser 0,05 mm. 

Diese Art, welche sich durch die eigentiimliche Struktur des 
hintern Korperendes von den iibrigen in Fischen vorkommenden 
Arten leicht unterscheidet, habe ich im Eeagenzglase No. 988 der 
Zoologischen Abteilung des Wiener Hofmuseums unter Exemplaren 
von Amphistoma oxycephaluni Dies., bzw. Chiorchis oxycephalns (Dies.), 
aber nur in 1 Exemplar, gefundeii. Das Wirtstier ist Salmo pacu 
= Alyletes hidens^ gesaniinelt von Natteeer 1824 zu Cuyaba. 


Fain . Para mpli istomidac, 

Subfain. CladorcMnae. 

Die eingehend beschriebenen Arten dieser von F. Fischoeder 
abgesonderten Subfamilie waren (6), mit Ausnahme des in Wasser- 
vogeln lebenden Ampliistomnm Innatum Dies. = Chiorchis limatus 
Dies.), bisher bloC aus Saugetieren bekaniit, denn aus den friiliern 
mangelhaften Daten lieB sich nicht feststellen, zu welcher Subfamilie 
der aus Fischen bekannten Paramphistomiden dieselbe gehort. 


In siidanierikaiiischeu Fisclieii lebeiule Trematodeii-Arteu. 
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Geu. UiplodlscHs Dies, emend. M. Bkai n. 

DipJodiscus ]\l. Bkai^n (2a), p. 906. 

Dieses Gemis wurde von 0. M. Diestng 1836 aufgestellt und kuiz 
diarakterisiert, sodann 1850 die Merkmale desselbeii von ilnn wieder- 
holt nmschrieben, allein beide Charakteristiken sind ziemlicli fehler- 
liaft und niangelhaft, weslialb sicli M. Braun veranlabt sah, eine 
iieue mid genauere riiarakterisierung zu bieten. Auf Grund der 
inir vorliegenden Arten und der literarischen Dateii fasse icli die 
Merkmale des Genus folgendennaSen zusaminen. 

Der Korper ist gerade Oder gegen den Bauch scliwacli gekruiuint. 
ineist kegelfonnig, fast zylindriscli. Der Bauch ist gewohnlich 
gerade, der Elicken oftmals bogig, die reclite und linke Seite stumpf 
gerundet. Der Saugnapf liegt am hintern Korperende, meist mit 
der Ofthung am Bauch. In der Muskelwandung des Schlunds be- 
tinden sich 1 Oder 2 Sphincteren. Der Osopliagus endigt vor den 
Dannscheukeln in einem gut entwickelten Bulbus. Die Darnischenkel 
haben einen geraden Verlaiif. Die Genitaloftnung ist bald mit. bald 
ohne Scheibe. Es entwickehi sich 1 Oder 2 kugelformige. ungeastete 
Hoden, in letzterin Fall liegen sie hintereinander. Der Cirrusbeutel 
fehlt Oder ist gut entwickelt. Die Dotterstucke sind baumartig 
verastelt und verlaufen entlang der aufiern Wandung der Darin- 
schenkel; die kugelformigen Dotterfollikel sind in geringer Anzalil 
vorhanden. Der Keimstock ist gewohnlich an den einen Darm- 
schenkel geriickt. Die Excretionsotfnung liegt am Eucken, gew(>hnlich 
in der Mitte des Saugnapfs. 

Bisher waren blob iin Dickdarm von Amphibien lebende Arten 
dieser Gattung bekannt, es ist mir indessen geluugen, die beiden 
nachstehenden, in Fischen lebeiiden Arten aufzulinden. Die Gattung 
bildet iibrigens einen Ubergang zwischen den Subfamilien Par- 
amphistomidae und Cladorchinac, insofern sie durch die Struktur des 
Pharynx mit der letztern, durch die Struktur der Hoden aber mit 
der erstern Subfamilie ubereinstimmt. 

Diplodisciis ^naven^ellevi n. sp. 

(Taf. 24, Fig, 4—10.) 

Die Exemi)lare dieser Art hat C. M, Diesing fiir Eepraseiitanteii 
von Ampliistoma oxycephalum Dies, gehalten, wenigstens mufi ich 
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(larauf aus deiii Umstaiid schlielieii, dal) ich dieselben in den Glasern 
No. 980 and 984 der Zoologischen Abteilang des Wiener Hofmuseums 
nnter dieseni Namen vorfand, and zwar in Gesellschaft von Chiorchis 
[Amphistomim) oxycephalns (Dies.). Tm Glas Xo. 980 fand ich mehrere 
gesclileclitsreife, bzw. viele Eier entlialtende, teils jungere Exeiaplare. 
als deren Wirtstier ,,Salmo Xo. 111“ bezeichnet ist. Das Glas Xo. 984 
entliielt blob 3 jange Exemplare in Gesellschaft von Chiorchis {Am- 
phistomnm) oxycephalns (Dies.), als deren Wirt ^^Salmo Xo. 80“ an- 
gegeben ist. 

Die Ivor per form erinnert sowolil vom Kiicken Oder dem Baach 
wie aach von der rechten Oder linken Seite gesehen an einen KegeL 
dessen breite Basis von dem Saagna})f, die ziemlich zagespitzte 
Spitze aber von der Mandoffnang gebildet wird (Taf. "J4, Fig. 4—6, 10). 
Der rechte and linke Kbrperrand ist ziemlich stampf gerandet, dem- 
zafolge der Qaerschnitt des Korpers mehr oder weniger einem Ivreis 
Oder eiiier stampf gespitzten Fillipse gleicht; allein der rechte and 
linke Kbrperrand verlanft nicht in gei’ader Linie, sondern ist in der 
vordern Kbrperhalfte schwacli bogig, anter dem hintern Hoden etwas 
vertieft, and laaft sodann von dem Keimstock bogig bis za dem 
Saagnapf (Taf. 24, Fig. 4, 5). Der Baach and der Riicken zieht ab- 
schlissig von dem Sangnapf bis zar ^randbttiiang, der Baach indessen 
bildet bei der Genitalbffiiang einen kegelfbrmigen Hbcker (Taf. 24, 
Fig. 6). Bei jangen Exemplaren ist dei* Riicken mehr Oder weniger 
bogig, der Baach dagegen fast gerade oder schwacli gebachtet, dem- 
zafolge der ganze Ivbr])er gegen den Baach etwas hinabgekriimmt 
erscheint (Taf. 24, Fig. 10). Die Kbrperlange der altera Exemplare 
betragt 4—6 mm, der groBte laterale Darchmesser 2,26 mm, der 
kleinste laterale Darchmesser 0,25 mm, der groGte dorsoventrale 
Darchmesser 2,28 mm, die Kbrperlange der jangen Exemplare 
1.8— 3,2 mm, der grbbte transversale Dui'chmesser bei dem Saagnapf 
0,7— 1,2 mm, der grbhte dorsoventrale Darchmesser 0,6 — 1 mm. 

Der Saagnapf liegt am hintern Kbrperende, aber etwas sclirag, 
sodaB derselbe am Baach etwas weiter iiach vorn gezogen ist als 
am Riicken, was bei Seitenlage des Tiers am besten sichtbar 
ist (Taf. 24, Fig. 6, 10); sein UmriB ist ein regelniaBigec Kreis: 
die Kontaren der Wandang sind am Riicken bessei* abgerundet als 
am Baach; ihr Darchmesser schwankt zwischen 1,2 — 2 mm; der 
Darchmesser der Wandang betragt 0,17 — 0,28 mm, der Dnrclimesser 
der Offnang 0,7 — 2,5 mm. Die Tiefe des Saagnapfs ist relativ gering 
and war nicht genan festzastellen, weil dessen Drund fast stets 
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bogig’ eiiiobeii ist; seiii ilerkmal aber ist es. dab an der Gniiul- 
oberllaclie qnerlanfende Erhdlumgeii , bzw. gerandete Kamiiichen 
liinziehen. Die Otfmmg des Saugnapfs blickt fast gerade iiach liinteii, 
ihre Kontur ist in der Regel ganz kreisfonnig. zin\ eilen aber liinten 
etwas eingeschnitten (Taf. 24, Fig. 4). 

Die K di’percuti cul a ist ganz glatt und relativ sehr diinn, 
insofern ihr Dnrclimesser ca. O.OOG— 0.008 inm betriigt. Von den 
Muskelfasern des Hautinuskelschlaiichs sind die (iiierlanfenden am 
dunnsten. die in der Langsrichtung laiifenden am kraftigsten. aber 
auch die diagonalen sind gut entwickelt. 

Die Mundoffninig befindet sich am vordern Korperende. ilir 
Muskelkegel ist niclit abgesondert, fast kreisrund, ilir Diirchmesser 
betragt 0,05—0,1 mm: ilir Rand ist glatt; Papillen linden sich 
daran nicht. 

Der Pharynx beginnt unmittelbar bei der Jfnndoftiuing. gleicht 
von oben Oder unten gesehen einem birnformigen Schlaucli. die 
Mitte ist etwas eingeschniirt. in der obern Halfte sind die Seiten 
fast gerade. in der hintern Halfte dagegen auffallig bogig, das 
hintere Ende in der Mitte stark eingeschnitten . daher in 
zwei die Schlundtaschen in sich scliliebende Vorsprhnge geteilt 
(Taf. 24. Fig. 7). Von der Seite gesehen gleicht der Pharynx einer 
8, die vordere Halfte ist jedoch an den Seiten schwacher ge- 
l andet nnd kurzer als die hintere (Taf. 24, Fig. 8). In der Alnskel- 
wandung des Pliarynx sind 2 Sphincteren wahrnehmbar. deren einer, 
der kriiftigere. am Ende des Mnnds sitzt, der zweite. schwachere 
dagegen gerade in der Mitte. hintei' der Einmiindnng des Osophagus 
(Taf. 24. Fig. 7. 8). Die Muskelwandung ist durchaiis diinn, ihr 
Diirchmesser ist 0,05 — 0.07 mm. am aiibern Rand zieht eine Schicht 
meridionaler Faseim liin; am innern Rand liegen quere bzw. a([ua- 
toriale Fasern . anberhalb welcher ein Biindel meridionaler Fasern 
verlauft. Die Haiiptmasse der Muskelwandung wird dnrch radiale 
Fasern gebildet. welche zwisclien den beiden Schlundtaschen am 
kraftigsten sind. Die Pharyngealtaschen sind kraftig entwickelt 
schon auberlich leicht zu erkennen. sie gleichen einem gestreckten 
Schlaucli und sind gerade nach liinten gerichtet (Taf. 24, Fig. 7). 
Die Lange des ganzen Schlnuds betragt 0.5 — 0,8 mm. der grubte 
transversale Diirchmesser 0,41—0,6 mm, der transversale Diirch- 
messer an der Einschnuriing 0,28—0,3 mm. die Lange der Schliind- 
tasclien 0,25 — 0,3 mm. Ziir Bewegiing der Pharynx dienen der Liiiige 
nach verlaiifende Parenchymmuskel. 
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Der Osophag’iis eutspriiigt an der Baiichseite des Sclihinds. 
kurz vor der p]inscliiiurung‘ (Taf. 24. Fig. 8). verlauft aiifaiiglich 
gegen den Bauch uud bogig iiach hinten. danu iiach oben imd 
aiiualienid ein S bildend. zu den Darmsclienkeln . in deren Nahe 
derselbe einen dickwandigen , zwiebelfonnigen Bulbus bildet. An 
der Basis des Bulbus vermochte icli zahlreiclie Diiisenzellen zu 
unterscheideu. Die Lange des Osopliagus betragt in gerader Liiiie 
gemessen 0,7 inin. der pdfite Diirclimesser des Bulbas 0,22 inin. Die 
am liintern Ende des Osopliagus befindlichen gesamten Driiseii sind 
annaliernd birnforinig, ihre Lange scliwankt zwischen 0,07 — 0,14 inin. 

Die Darin sell enk el verlaufen entfernt von der 8eitenwand 
des Korjiers. deni Euckeii genahert, in gerader Hiclitung nacli hinten, 
gehen voin Ausgaiigspunkt bogig nach aufien and wenden sich dann 
erst nach hinten; sie werden in ilirem Verlauf allmahlicli dicker 
und sind an ihrem liintern geschlossenen Ende am dicksten. Ihre 
Lange betragt 1,55 — 1,7 mm. Mit dem geschlossenen Ende nahern 
sie sich dem Saugnapf und iiberragen sogar den Bauchrand desselben 
(Taf. 24. Fig. 5). 

Die Excre tionsgefafie laufen unter den Darmsclienkeln 
geschliingelt bis zum Ende bin — ihr vorderes Ende nahert sich dem 
Pharynxbulbus — , wenden sich dann in der Nahe desselben aber- 
mals nach hinten, entsenden aber nebenbei einen Ast gegen den 
Pharynx. Die Excretion sblase entspringt nahe dem Keimstock 
und zieht dann scliief nach oben und hinten. Die Excretioiis- 
bf filling liegt ungefahr in der Mitte des Saugnapfs, 0,6 — 1 mm 
von der Olfnung des LAUREifscheii Ivanals entfernt. 

Die Genitalbffn uiig liegt vor dem vordern Korperdrittel. 
sehr entfernt von dem Osophagusbulbus. aber etwas vor demselbeii 
auf einer kraterartigen Erhbliung (Taf. 24, Fig. 4, 6); die Musku- 
latur um dieselbe ist krilftiger entwickelt, sodafi dieselbe bis zu 
eineiii gewissen Grad eine Genitalscheibe bildet (Taf. 24. Fig. 9) 
deren Durchmesser an der Basis 0,37 mm betragt. die l)icke des 
Muskelrings oben 0,13 mm. 

Die Ho den sind paarig entwickelt. und es liegendie beiden Hoden 
hintereinander auf dem von den Darmsclienkeln umschlossenen Raum 
nahe dem Bauch, und zwar der eine unweit der Genitaloffnuiig. vor 
der Kbrpennitte, der andere dagegen hinter der Korpermitte. etwas 
weiter von dem Saugnapf entfeiiit als vom ersten Hoden (Taf. 24, 
Fig. 4—0, 10). Jeder Hode ist ganz kugelrund, von 0,60 — 0.8 mm 
Diirclimesser: auf ihrer Ruckenseite zeigen sich zuweilen kleine 
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liockerartige Erholiuiigeii^ die walirsclieinlicli infolge des Drucks des 
mit Eiern gefiillteii IHenis entstelieii. Die Yasa efferentia ofFneii 
sich ill eiii Vas deferens, welches zu eiiier Yesicnla semiiialis aus- 
gedehiit ist. Die Yesicnla semiiialis interna felilt statt derselben 
hat sich ein Cirrus mit Muskehvandiing entwickelt, welcher aiis dem 
Genitalhof ausgestreckt werden kann nnd in der Jlitte des freien 
Elides des Yas deferens endigt; seine Lange betragt 0,15 mm, der 
Durchmesser 0,14 mm. Das JMetraterra dffnet sich an der Spitze des 
Cirrus in einem Ductus hermapliroditiciis gemeinsam mit dem Yas 
deferens. 

Der Keim stock liegt anf dem von den Darmschenkeln um- 
schlossenen Raum iiber der Mittellinie des Korpers, zwischen dem 
hintern Hoden nnd dem Saiignapf, aber etwas naher dem letztern: 
derselbe ist kngelriind. sein Durchmesser betragt 0,26 — 0,3 mm. 

Der Keim gang zieht nach hinteii; in seinem geschlangelten 
Yerlauf nimmt er den gleichfalls geschlangelten LAUnER'schen Kanal 
in sich aiif, dessen einfache Offnung sich nahezii iiber dem Keimstock. 
von der Excretionsblfniing 0,6—1 mm entfernt. befindet. 

Das Ootyp mit den Schalendrlisen liegt nnter dem Keimstock. 
zwischen diesem und dem Saugnapf in der Mittellinie des Korpers, 
es ist wurstfdrmig, stark gestreckt. das hintere Ende angelfdrmig 
gekrummt. Der Uterus zieht erst nach hinten, iiber der Mittel- 
linie des Korpers, Avendet sich dann nach vorn bis zuin hintern 
Hoden und zwischen den Darmschenkeln am Bauch, lauft dann bis 
liber die Hoden nahe dem Riicken bis zii dem Bulbus des Osophagus; 
in seinem Yerlanf bildet derselbe zahlreiclie Schlingen. 

Die Dotterstdcke liegen iiber den Darmschenkeln, von den 
Seitenwandungen des Korpers entfernt, und sind relativ kurz, von 
0,6 — 0,75 mm Lange: sie reichen bis zur Mitte des hintern Hodens 
Oder auch dariiber hinaus und eiidigen nnter dem Keimstock; mit 
dem hintern Ende erreichen sie das Ende der Darmschenkel nicht. 
Jeder Dotterstock besteht aus 10 — 12 Follikeln, die mehr oder 
Aveniger kugelrund sind; mit ihrem gemeinsamen Gang bilden sie 
hinter dem Keimstock ein Reservoir. 

Die Eier sind elliptisch. 0,14 mm lang, mit einem grbfiten Durch- 
niesser A^on 0,06 — 0,98 mm; der Cocon ist gekappt, am hintern Ende 
mit einer eigentiiinlichen Haftscheibe, ebenso Avie ])ei Diplodiscus corua. 

Diese Art, Avelche ich Herrn Prof. Dr. E. v. Marexzeller zu Ehreii 
benannt babe, erinnert an Diplodiscus cornu (Dies.), Aveicht aber a’ou 
demselben Avesentlich ab durch die Struktur des Schliinds, die Zahl 
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del* Hodeii sowie durch die Lage des Keiiiistocks imd der Dotter- 
stucke. Eine weseiitliche Verschiedenheit zwischen beiden Arteii 
zeigt sich auBerdem in der Struktur der Genitaldffniing, insofern 
Diplodiscus cornu (Dies.) keine Genitalscheibe besitzt, soiiderii statt 
derselben ein Cirrusbeiitel entwickelt ist. 


Diplodiscus cornu (Dies.). 

(Tat. 24. Fig, 11—15.) 

Amphidoma cornu C. M. Diesixg (5), p. 235, tab. 20, fig. 12 — 13. 

Von dieser x\rt lagen inir 6 Exemplare vor, welclie ich im Glas 
No. 944 der Zoologischen Abteilung des Wiener Hofinnseunis imter 
dem Namen AmphhUmia cornu Dies, yorfand and welche nacli der 
Aninerknng Diesixg’s von J. NxVtteree 1832 am Fort des Rio branco 
ans Catapliractus vaca = Doras vaca gesaininelt worden sind. Die- 
selbe Fiscligattnng ist ancli anf der Etikette des Glases als Wirt 
angesehen. Alle 6 Exemplare sind vollstandig entwickelt and mit 
Kliern gefiillt, 3 derselben sind aber etwas delekt nnd blo6 3 ganz 
intakt. 

Die Ivor per form gleiclit annaheriid einem Kegel nnd nocli 
melir einem knrzen Horn (Taf. 24, Fig. 11—13); das hintere Ende 
ist anffallig breiter als das vordere, die rechte nnd linke Seite 
stumpf gernndet, abscliiissig nacli vorn lanfend, an beiden Seiten des 
Hodens bogig, davor and dahinter etwas vertieft; der Bauch ist fast 
gerade, kaum merklicb gekrummt, dei* Riicken dagegen ziemlich 
stark bogig. An dem vordern Korperende zeigt sich iim die i\[nnd- 
oftniing eine ringformige Absonderung, welche die zwisclien der 
Mundoffnung nnd dem Vorderende des Schlimds befindlicheii Muskel- 
kegel enthalt. Die Korperlange betragt 4 - 4,3 mm, der grofite ti*ans- 
versale Durchmesser 2 — 2,2 mm, der kleinste transversale Dnrch- 
messer nm die Mnndoffnung 0,25 mm. der grofite dorsoventrale 
Durchmesser 2 — 2,2 mm. 

Der Sangnapf liegt am hintern Korperende nnd ist vom 
Bauch Oder Riicken gesehen ganz kreisformig (Taf. 24, Fig. 11. 12). 
von der 8eite gesehen ist die Wandung am Bauch schiniiler als am 
Riicken, woher das distale Ende gegen den Bauch etwas schief 
abgeschnitten erscheint, demungeachtet blickt ilire Offmmg dennoch 
gerade nach hinten (Taf. 24. Fig. 10); ihr Durchmesser betragt 
2 — 2,2 mm, die Dicke der Wandung 0.7 — 1.2 mm, der Durchmesser 
der Offnung 1 — 1,2 mm; der Grand der innern Hohlung ist glatt. 
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Die Ko rp ere uti cilia ist durchaus glatt, gleicli dick, ilir 
] )urchinesser betragt • 0.002 — 0.004 nmi. Die Querfaserii des Haut- 
muskelschlauchs siiid feiii. sie stehen gedraugt, die Laiigsmuskel- 
fa.sern siiid Aveit dicker imd bilden nahezu Biiiidel; die diagonalen 
Faserii sind gleichfalls gut eiitwickelt, aber diinner als die Langs- 
fasern. 

Die Mu luldffn 11 ng liegt gerade an dem vordern, spitzesten 
Teil des Kdrpers; sie ist kreisformig. ganzrandig, am Eande stehen 
keine Papillen, ihr Durclimesser betriigt 0,15 mm, zwisclien sie nnd 
den Sclilund ist ein JIuskelkegel eingekeilt, welcher sclion aiiBerlicIi 
Avalirziinelnnen ist. Die Miiskiilatiir des Muskelkegels ist relativ 
schwach entwickelt, seine Dicke betragt 0,08 mm (Taf. 24, Fig. 14). 

Der Pharynx ist breit ellipsenformig (Taf. 24, Fig. 14), das 
hintere Eude gerandet, die Seiten gleichformig stumpfbogig, ihre 
Lange betragt 0,25—0,4 mm, die Offnung gegen den Mund 0,1 mm. 
Die innere Hohlung ist schlaiichformig, in der Mitte am breitesten; 
die Lange betragt 0,25 mm, die Dicke der Wandung 0.1 mm. Die 
Phaiyngealtaschen sitzen in der Miiskelwandnng und daher auCer- 
lich niclit bemerkbar. sie sind relativ sehr klein. schmal schlaiich- 
fiirmig, ihre Lange betragt 0,08 mm. In der Miiskehvandiing be- 
lindet sich vorn ein Sphincter. 

Der Osophagiis entspringt in der Mittellinie des hintern 
Pharyngealendes und zieht dann, die Muskelwand derselben durch- 
brechend. anfanglich etwas gegen den Bauch und iiach hinten, nahert 
sich aber bald danach dem Riicken, dann aber in fast gerader Linie 
den Darmschenkeln, an deren Greuze er einen schmalen Bulbus bildet. 
Seine Lange, in gerader Linie gemessen, betragt 0,7— 0,8 mm. 

Die Darmschenkel A^erlaufen anfanglich etwas seitlich nacli 
auilen, dann aber schief nach hinten und zAvar nahe den beiden 
Kdrperseiten, in geringem Ma6e dem Riicken genahert; ihr Yerlauf 
ist fast gerade, nach hinten verbreitern sie sich allmahlich, sind 
relativ sehr kurz und reichen bald bis zu dem Keimstock herab, 
von dem Saugnapf sind sie 0,7— 0,8 mm entfernt, ihre Lange be- 
tragt 1,3 mm. 

Die ExcretionsgefaBst amine ziehen unter und neben den 
Darmschenkeln und endigen nahe dem Saugnapf in der Excretions- 
blase, die in der Mittellinie des Ivorpers entspringt. Der Poms 
excretorius dffnet sich am Riicken, gerade an der Grenze des Saug- 
napfs, bzAA^ bei dem auf dem Riicken liegenden Tiere in der Mitte 
des Saugnapfs, nach aufien. 
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Die Genitaloffnung liegt im voidern Korperdrittel . ca. 
1,2—1,85 mm von der Muiidoffnung- entfernt, in der Richtung des 
Osophagealbulbns, ihr Umkreis ist scliwach erhaben, tricbteifbrmig. 
ihre ]\[usknlatnr ist aber nicht kraftiger entwickelt nnd bildet soinit 
keine Genitalscheibe (Taf. 24, Fig. 11. 13). 

Das m a n n 1 i c h e G e s c b 1 e c h t s o r g a n ist durcb einen einzigen 
Hoden reprasentiert, welcber ganz kugelrund mit glatter OberHacbe 
and anffallig groti ist, sein Durcbmesser betragt 1 mm; er liegd 
etwas auf dem Raum zwiscben den Darmscbenkeln. erbebt sicb aber 
gegen den Ritcken niclit iiber die Mittellinie des Kbrpers. am Bauch 
hingegen ist er der Kdrperwandung geiuibert. Das Vas deferens 
ist zu einer Vesiciila seminalis externa ausgedebnt and gebt dann 
in die im Innern des Cirrasbeatels verscblangene '\'esicula seminali> 
interna liber. Der Cirrasbeatel ist rand. Der Ductus ejacalatorias 
bffnet sicb gemeinsam mit dem Metaterm in den Ductus hermaphro- 
diticus. 

Der Kei instock ist kugelrund. von 0.3 — 0,45 mm [)urcbmesser 
and liegt auf dem von den Darmscbenkeln umscblossenen Raum. 
teils auCerhalb desselben, nahe dem bintern Ende des linken Darm- 
scbenkels (Taf. 24. Fig. 12). Der Eeimgaug ist ziemlich lang. 
ziebt in der Mittellinie des Korpers etwas scbief nacb binten and 
iiimmt in seinem Verlauf den LAUKEu’scben Kanal. das Receptaculum 
seminis and das Dotterreservoir in sicb auf, worauf er sicb in der 
Schalendriise bffnet. Die Oifnung des LAuuEmscben Kanals befindet 
sicb nicbt liber dem Keimstock, sondern in der Mittellinie deS 
Kbrpers. ungefabr 0,7 — 0,9 mm von dem Porus excretorius entfernt. 
DasOotyp ist gestreckt scblaucbfbrmig and liegt unter dem Keim- 
stock. von diesem and dem Saugnapf gleich entfernt. Der Uterus 
ziebt anfangiich nacli binten, dem Riicken zu. tritt dann an der 
Grenze des Saugnapfs zum Bauch and fiillt den ganzen Raum 
zwiscben den Darmscbenkeln aus and gelangt schliefflich iiber dem 
Hoden bis zum Cirrasbeatel. binter welcbem er in dem Ductus 
bermapbroditicus endigt. 

Die Dotterstbcke laufen zwiscben dem An Ben rand der Darni- 
scbenkel and der Kbrperwandung, der letztern genabert, nacb oben. 
fast bis zu dem obern Rand des Hodens; ibr hinteres Fade liberragt 
die Darmscbenkel, sie sind ca. 1 mm lang. Jeder Dotterstock be- 
steht aus 12 — 18 kapselfbnnigen Follikeln. deren Gang in je 
eine groBere Leitung mlindet; die Querleitung entspriugt iiber dem 
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hinteni Drittel cles Dotterstocks iiiul bildet liber dem Keimstock 
ein Eeservoir (Taf. 24. Fig*. 12). 

Die Eier siiid gestreckt elliptisch, 0,13 — 0,14 mm lang, mit 
eiiiem groBten Durclimesser von 0,00— -0,07 mm-, ilir Cocon ist gekappC 
am biiitem Ende mit eiiier eigentumliclien Haftsclieibe, in dereii 
Mitte sich eine kurze stielartige Eiiiebung befindet (Taf. 24, Fig. 15). 

Diese Art ist von Diplodiscus marcnzcllcri durch die Struktur 
des Pharynx, den unpaaren Hoden, die kiirzern Darmscbenkel und 
die Anwesenheit des Cirrusbeutels leiclit zu untersclieiden. Trennende 
Merkmale bilden aber aucli die Struktur des Saugnapfs, die Lage 
der Dotterstdcke und der ]\ruskelkegel der Mundoffiiung. All diese 
Verscbiedenbeiten scblieBen die Mogiicbkeit ganzlicb aus. daB DipJo- 
discus marenzdlcri und Diplodiscus cornu bloB 1- und 2bodige Varie- 
taten ein und derselbeii Art seien, wie dies von Diplodiscus sub- 
davatus bekannt ist. 


Gen. Mlcvorchls h. {/. 

DerBaiicb und der Riicken ist gewobnlich gleicbgewdlbt, dierecbte 
und linke Seite genmdet. Der Saugnapf sitzt am liintern KBrper- 
ende, etwas gegen den Bauch geriickt. Im Pharynx befindet sicli 
ein gut entwickelter Spliincter. Die Pharyngealtaschen sind meist 
schon von auBen erkennbar. Der Osophagus dringt an der Bauch- 
seite des Pharynx, vor den Pharyngealtaschen ein und bildet am 
hintei'u Ende einen Bulbus. Die Darmscbenkel laufen gerade Oder 
geschlangelt und sind von den Seitenwandungen des Korpers weit ab- 
geriickt. Eine Genitalscheibe ist nicht vorhanden. Der Cirrusbeutel 
ist von alien Seiten umschlossen, relativ groB. Die Hoden liegen 
hintereinander, aber etwas gegenlibergestellt, auf dem von den Darm- 
schenkeln umschlossenen Eaum, sind auffallend klein, ungeastet^ 
kugel- Oder kegelformig Oder von unregelmaBiger Form. Die Dotter- 
st(")cke sind baumartig geastet, sie liegen liber den Darmschenkeln 
und entlang der aiiBern Seite derselben, entfernt von der Kdrper- 
wandung. Der Keimstock und die Schalendrlise liegen entfernt von 
dem Saugnapf. 

Durch die Form und Struktur der Hoden erinnert dieses Genus 
einigermafien an das Genus Diplodiscus^ von welchem es sich jedoch, 
abgeselieu von allem andern, durch die Lage der Hoden unter- 
scheidet, in welcher Hinsicht es niehr dem Genus Pseitdocladorchis 
ahnlich ist. Von letzterm Genus unterscheidet er sich indessen 
dui'cli die Struktur des Pharynx und des Osophagus, insofern in dem 
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Pliarynx iiiclit 2. souderii blofi 1 Sphincter voiiianden ist. der 
Osopliag’us aber nicht in der j\Iitte des liintern Pliarynxendes. son- 
dern in der Bauchseite derselben einmundet. aufierdem weist dei- 
*^elbe einen gnt entwickelteii Bulbus aiif. 

Bisher sind bloC 2 Arten dieses Genus bekannt. yon denen mir 
inehrere Exemplaie vorlagen. 

3Iicrovchis me<jucotkjle (Dies.). 

{Taf. 24. Fig. 16—26.) 

A)irphlsioma ineffacotijle C. M. Diesing (4), p. 250, tab. 23, fig. 19 — 20. 

Nacli den Aufzeiclinungen von C. M. Diesing liat Natteree die 
Exeinplare dieser Art in deni Darm eines inannliclien Exemplars 
yon Silnrus pahmio aus der Gegend von Matto Grosso iin August 
1827 gefunden. In dem von der zoologischen Abteilung des Wiener 
Hofniuseums inii’ zur Verfilgung gestellten Material habe icli Exem- 
plare dieser Art in mehreren Glasern vorgefunden und zwar: 

1. Ini Glase No. 974 einige jiiiigere und altere Exemplare aus 
deni Wirtstier Silnrus X. 

2. Ini Glas No. 975 2 junge Exeni})lare aus dem Wirtstier Silurus 
palmifo. Wahrscheinlicli vvaren es diese, welche der Besclireibuiig 
und Abbildung von C. M. Diesinc^ zugrunde lagen. 

3. Im Glas No. 976 aus dem Wiilstier Silurus No. 98 2 defekte 
und 5 ganz intakte altere Exemplare, voii deren 2 icli Scliiiittserien 
angefertigt babe. 

4. Im Glas No. 981 aus dem Wirtstier Salmo pacu = Mijkics 
hiclcns unter dem Namen Amphisioma oxijcephcdum Dies, gemeiigt niit 
anderu Arten einige jiingere Exemplare, welche mit den im Glas 
No. 974 befindliclieii dui'chaus ubereinstimiiiten. 

Filter den mir vorliegenden Exemplaren habe ich viele gefunden, 
welche in der Kdrperform mit der Abbildung yon C. M. Diesing 
vollstandig hbereinstimmten, bzw. deren Korper in dei^ vorderu 
Halfte und mit dem vordern Ende angelfOrmig gekrumnit (Taf. 24, 
Fig. 21, 23) Oder aber vollstandig einer Sichel ahnlich ist (Taf. 24, 
Fig. 19). auCerdem aber fand ich auch fast gerade und ganz 
stabchenforinige, bzw. in der Richtung der Langsachse gestreckte 
(Taf. 24, Fig. 18, 20). Unter den Exemplaren in dem Glas No. 976 
schlieblich fand ich aucli ein auberordentlich verklirztes und an- 
nahernd eiforniig zusammengezogenes Exemplar. Die meisten 
Fxemplare waren iibrigens Junge. in verscliiedenen Phasen der Ent- 
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wii-kliinii’ befiiidliclie Exeniplare, besonders die in den Glasern No. 974 
und 975 nntergebracliten, iind blotl im Glas No. 976 fand ich voll- 
stitndig entwickelte. g'eschleclitsreife Stiicke, welche viele Eier ent- 
liielten. 

Der Korper der ineisten Exeinplare ist fast ganz zylindriscli, 
stabclienformig, gegen das iinndende aber allnialilicli verengt, so daC 
das vordere Korperende 4— 5mal. in einzelnen Fallen sogar nm das 
7facbe so sclimal ist wie der grdlSte Durcbinesser des Kbrpers nnd des 
Sangnai)fs: am breitesten ist der Korper am liinterii Kdri)erende, 
bzw. an dem Saugnapf. 

Der Rilcken und der Bauch der gerade gestreckten Exemplai’e ist 
fast gleicli gerade, eventuell scliwacli bogig, die beiden Seiten ziem- 
lich geriuidet. sodab der Durchschnitt des Kiirpers fast die Form 
eines Kreises oder einer Ellipse zeigt. 

Die Grofien verba It n isse des Kurpers sind je nach dem 
Grad der Entwicklnng und der Zusammenzieliung selir verscbieden; 
die Grube der ineisten P^xemplare betragt 5—9 mm . der grobte 
laterale Durcbinesser — 3,7 mm, der grobte dorsoventrale Durcb- 
messer 1 — 2,7 mm; das langste Exemplar mibt 11 mm, das breiteste 
4,3 mm, das bdcbste iiber 3.7 mm. Die Lange der jungsten Exem- 
plare betragt 1.8 mm. die grobte Breite 0.5 mm. die grobte Kobe 
0.4 mm. 

Der 8augnapf sitzt am bintern Korperende, er ist im Yer- 
baltnis zur Korpergrobe auffallend grob, besonders an den jungen 
Exemplaren: von der Seite geseben ist er mebr oder weniger senimel- 
formig. vom Bauch oder Eiicken geseben gleicbt er einem breiten 
Ring, sein Durcbmes.ser betragt ca. 1 — 2 min: die Otfnung blickt 
gewobnlicli nacb binten und ein wenig gegen den Baiicb ; sie ist 
mebr oder weniger kreisformig. 0.8 — 1.5 mm lang. 0,6 — 1.3 mm breit. 
Der grobte Durcbinesser der ]\[uskelwandung betragt 0,8 — 1,2 mm. 
sie ist binten etwas vertieft und annabernd liufeisenformig, erinnert 
daher an 2Iicrorchis (Taf. 24. Fig. 18 — 22). 

Die Korpercuticul a ist ganz glatt, fast iiberall gleichdick, 
im Verbaltnis aber diinn. d. i. von 0,007—0,01 mm im Durcbinesser. 
Von den Fasern des Hautmuskelschlaucbs sind die diagonalen 
etwas dicker als die langslaufenden, wogegen die querlaufenden am 
diinnsten sind. Das Parencb^Mii des Korpers bildet ein reicbes 
Netz, in welcbein nur wenige Zellen vorlianden sind. 

Die M u n d 6 f f n u n g liegt am vordern Kbrperen de , sie ist 
ellipsenfdrmig, am Rand sitzen kleine Papillen, die ich jedocli nicbt 
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an alien Exemplaren wahrzunelinien vermoclite. Die Mundoffniing 
sitzt iibrigens, ebenso wie bei Microrchis ferrum-eqniniim, auf einem 
von (lem iibrigen Teil cles Kbrpers durcli eine ringartige Einschnurung 
abgesonderten Mundkegel, welcher dnrchschnittlicli so hocli wie die 
Muskelwandimg des Pharynx dick ist (Taf. 24, Fig. 18 — 25). Enter 
(ler aiilkrn Cuticulahulle des ]\Iundkegels ist eine Schicht flacher 
([uerlaufender ]\Juskelfasern entwickelt, die ganze Masse ist mit 
tangentialen Fasern erfllllt, die A^on anfien nach iiinen und von innen 
schief nach anfien imd hiiiten verlaufen (Taf. 24, Fig. 24), anfierdein 
aber ziehen anch laiigslaufende Parenchymmuskeln darin bin. 

Der Pharynx ist in den entwickeltsten Exemplaren von oben 
Oder A^on unten gesehen annahernd eifonnig Oder, besser gesagt, 
einem Schlauch mit vier Ecken gleich, das Ende gegen den Mund 
erscheint ganz Avenig gerundet, wahi-end das hintere Ende in der 
^litte scliAvach vertieft ist. Die beiden Seiten siiid stumpf bogig 
und bilden mit dem Hinterrand eine gerundete Ecke (Taf. 24. 
Fig. 23). Bei jiingern Exemplaren ist der, Hinterrand des Pharynx 
in der Mitte starker eingeschnitten, Avodurch die beiden Seitenecken 
aiiffalliger Averdeii, aufierdem sind die beiden Seiten im hintern 
Drittel etwas eingeschnurt, sodafi eine vordere grofiere und 
eine hintere kleinere Pharynxpartie abgetrennt erscheint (Taf. 24. 
Fig. 25). Von der Seite gesehen ist an den entAvickeltern Exem- 
plaren dei’ Pharynxrilcken nach hinten abschiissig bogig, der Bauch 
bis zur Mitte bogig, sodann A^ertieft, die liintere Ecke abei’ ziemlich 
spitz gerundet (Taf. 24, Fig. 24), wogegen bei jungern Exem- 
plaren auch in dieser Lage die Gliederung in eine A^ordere grofiere 
und eine hintere kleinere Partie sehr auffallig ist, insofern sie 
ilber der Biicken- und Bauchmitte gleicherAveise starker eingeschniirt 
sind (Taf. 24. Fig. 26). Die Pharynxhohlung ist von oben Oder unten 
gesehen schlauchfdrmig, vorn A^erengt, hinten etw^as breiter ; ihr grofiter 
transversaler Durchmesser betragt 0,17 — 0.2 mm, der dorsoventrale 
Durchmesser ist viel geringer, d. i. 0,1 — 0,2 mm, Avas sicherlich durch 
den verschiedenen Grad der Zusaminenziehung verursacht Avird. 
Die MuskelAvandung des Pharynx ist in der A" 0 i*dern Partie dicker 
als in der hintern, insofern der Durchmesser ca. 0,22 mm, in der 
hintern Partie. bei den Pharyngealtaschen, hingegen nur ca. 2 mm 
betragt. Am Mundende des Pharynx zeigt sich ein kraftiger Sphincter 
von ca. 0,08 — 0,12 mm Durchmesser (Taf. 24, Fig. 24). Die GeAvebe- 
struktur der Miiskelwandung ist ziemlich chai’akteristisch ; ihre 
Oberflache ist mit einer dicken Schicht meridionaler Fasern bedeckt, 
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die iimere Greuze wird voii einer Scliicht diinner Riiigfasern ge- 
bildet, welclie aiich die Pharyiigealtasclieii unisehliedt. Auf diese 
innere Querfaserscliiclit folgt nacli auGeu eiiie inuere und eine autlere 
meridionale Faserscbiclit, zwischeii welcheii sicli Qiierfaserii zeigen, 
die aber keiue gauze Scliicht bildeu; von der aufiern meridionaleu 
Faserscbiclit geben ebenfalls Querfaseru nacb auben, die Biindel 
bildeu, welclie voii voru nacb hinten allmahlich kleiner werdeii 
(Taf. 24, Fig. 24). Die Haiiptmasse der Pbaryiixmuskelwandung 
wird iibrigeus von den radialeu oder auch aquatorialeii Fasern ge- 
bildet, weicbe ziini grollteu Teil von der aiibern gerade zur inneru 
Wanduug binzieben, ein kleinerer Teil dagegen lauft tangential zu 
den Pbaryngealtaschen (Taf. 24, Fig. 24). Die ineisteu aquatorialen 
Fasern sind verscbiedenartig verastelt. Die gegen die Pharyngeal- 
tascben laiifenden Fasern sind iiisgesanit radial. Die Pbaryiigeal- 
tasclien sitzen ebenso wie bei MicrorcMs ferriim-equimm Oder Clad- 
orchis subtririuetms in der Muskelwandniig des Pharynx und zwar 
am biutern Teil desselben derart, dab sie von anUen liberbaupt nicbt 
Oder kaum wahrzuuehmen sind; sie gleicben breiteru oder sell nialern 
birn- oder selten kiigelformigen Scblauchen, die parallel der Liings- 
achse des Kiirpers liegen (Taf. 24, Fig. 23—26) und am biutern 
Ende der Pliarynxbohlung uber der Offnung des Osophagus beider- 
seits eiumiinden; ibr groBter Durcbmesser miBt iiicht oder nur weuig 
mebr als die Halfte des Diircbmessers der Muskelwandniig, wogegen 
ibre Lange gerade so viel oder weuiger, selten mebr betragt als 
der groBte Durcbmesser der Muskelwaudung. 

Der Osophagus entspringt an der Bauebseite des Pharynx 
zwisclien den beiden Pbaryngealtaschen und vor der Offniing der- 
selben (Taf. 24, Fig. 24, 26), was besouders bei Seitenlage des 
Pharynx gut wabrnebmbar ist; aufanglicb lauft derselbe gegen den 
Bauch, danu, nacb Besebreibung eines schwacben Bogens, gegen den 
Riicken, sodann aber fast in gerader Liuie zu den Darmschenkeln ; 
seine Lange betragt ungefahr V.5 — V« gauzeu Korperlaiige, d. i. 

bei eiuem 11 mm langen Exemplar ist derselbe 2 mm lang. Vor 
der Verzweigung der Darmscbeukel bildet der Osophagus einen 
scharfen Bulbus, welcber einer kiirzern oder langern Zwiebel gleicbt; 
derselbe iiiiBt 0,4— 0,7 mm im Durcbmesser. In der Wandung des 
Bulbus ist eine Scliicht starker, querlaiifender Muskelfasern sicht- 
bar (Taf. 24, Fig. 17). 

Die Darmschenkel laiifen von ibrem Ausgangspuiikt etwas 
nacb auBen, danu bogig gekriimmt nacb hinten; ibr Verlauf befolgt 
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eine gerade Eichtuiig. sie siiid niclit Oder kaiim bemerkbar ge- 
scblangelt; sie liegen entfernt von den beiden Korperseiten. dem Elickeii 
genaliert mid iiberragen gewblinlicli die lialbe Kurperlaiige nicht; 
ihr Durchmesser ist am liiiitern Ende stets grofier als in cler Mitte 
Oder am Vorderende (Taf. 25, Fig, 18, 20). 

Die Excre t ion sgefaBst amine verlanfen uiiter den Darm- 
sclienkeln mid langs derselben iiach vorii und vereinigen sicli iiber 
der Excretioiisblase zu einem gemeinsamen Stamm; ihr Durchmesser 
ist fast derselbe wie der der Darmscheiikel. Die Excretioiisblase 
ist auBerordentlich lang, insofern ihr geschlossenes Ende nahe dem 
Saugnapf liegt und sich von hier bis zum Keimstock erstreckt; sie 
befindet sich am Baucli, ihr Ausfuhrungskanal erhebt sich nebeii 
dem Keimstock zum Eiicken uiid oiFuet sich vor dem Keimstock, 
neben der Offnung des LAUBEu’schen Kanals und zwar rechts 
davon nach auBen, d. i. gerade in der Mitte des Korpers (Taf, 24, 
Fig. 19, 21, 22). 

Die Gen i taloffnuiig liegt 1,8— 2, 4 mm vom vordern Korper- 
ende entfernt, unmittelbar am hinterii Ende des Osophagusbulbus, 
bzw. am Ausgangspunkt der Darmschenkel, ziemlich weit entfernt 
von diesen; ihr Durchmesser betragt 0,2 min; in ihrer AVandung ist 
die Muskulatur scinvach entwickelt und bildet keine Genitalscheibe 
(Taf. 24, Fig, 19, 21, 22). 

Die Hoden sind im A^erhaltnis auffallend kleine, einfache 
Schlauche von unregelmaBiger Form, ihre Oberflache ist glatt, sie 
liegen zwar hintereinander, allein der vordere ist etwas dem linken, 
der hintere dagegen dem rechten Darmschenkel genaliert; sie sind 
einander stets nilher als dem hintern Ende des Osophagealbulbus; 
der vordere Hoden ist stets etwas groBer als der hintere, d. i. seiii 
Durchmesser betragt 0,55 mm, der des hintern hingegeii nur 0,32 
bis 0,4 mm (Taf. 24, Fig. 18). Beide Hoden liegen auf dem von 
den Darmschenkeln uinschlosseiien Eaum, dem Bauch genaliert. Die 
beiden Vasa efferentia der Hoden ziehen am Eiicken bzw. in der 
Mitte des Korpers hin und vereinigen sich in einer A^esicula semiiialis 
externa, die ein Knauel bildet (Taf. 24, Fig. 16). Der Cirrusbeutel 
ist annahernd eiformig, in ihrem liinern ist die A^esicula semiiialis 
interna mehrfach verschlungen, daneben befiiiden sich die Prostata- 
driisen. Das distale Ende des Cirrusbeutels ragt ziemlich weit aus 
der Genitaloffnuiig hervor, welcher Umstand schon die Aufmerksam- 
keit von C. M. Diesing auf sich gezogen hat; ein gleiches bemerkte 
F. Fisciioeder bei Balanorchis anastroplms (6, p. 637). Diese dem 
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Ductus ejaculatoriiis entsi)reclieiule Partie ist im gaiizen eiformig, 
luit eiiier IMuskelwaiiduiig iiiul fiillt die Geiiitaldffimiig gaiiz aus. 
Von der Vesicula seininalis interna lauft das Vas deferens in gerader 
Lillie in den erhuliten Teil des Cirrusbeutels bzw. in den Ductus 
ejaculatoriiis und dffnet sicli am freien Ende desselben init dem 
jretraterm zusammen (Fig. 24, Fig. 16). 

Der Iveim stock ist eiformig mit einem groGten Durclimesser von 
0,28 — 0,48 mm und liegt nahe dem biiitern Hoden, gerade in der Mitte 
des Korpers, etwas dem Piicken und dem linken Darmschenkel ge- 
nahert (Taf. 24, Fig. 18). Der Keim gang entspringt in der Mitte 
des Riickens des Keimstocks und nimmt den LAUKER’sclien Kanal, 
das Dotterreservoir sowie das Eeceptaculum seminis in sich auf und 
verlauft anfanglicli gerade nacli hinten, dann etwas nach auGen zur 
Hautdriise. Der LAURER’sclie Kanal ist melirfach gesclilangelt und 
verschliingen und lauft anfanglicli scliief nach vorn und obeii; seine 
Offnnng belindet sich in der Mitte des Riickens, an der linken Seite 
des Porus excretorius. Das schlauchformige Ootyp liegt hinter dem 
Keimstock, unfern davon und in gleiclier Hohe mit demselben. Der 
Uterus liegt zwischen den Darmschenkeln, hinter dem Keimstock, 
bildet im Bauch zahlreiche Kriimmungen, lauft sodann am Riicken nach 
vorn, liber die Hoden bin, und otfnet sich neben dem hintern Rand des 
Cirrusbeutels in die Genitaldffniing, unabhangig von dem mannlichen 
Genitalgang; in seinem Verlauf bleibt derselbe jedoch nicht auf den 
von den Darmschenkeln iimschlossenen Raum beschrankt, sondern 
erstreckt sich aiich nach der rechten und linken Seite hin. Die 
Eier sind elliptisch 0,06 — 0,07 mm lang. 

Di6 Dotterstocke liegen iiber den Darmschenkeln und 
langs der auGern Seite derselben, ihre vordere Ecke iiberragt den 
hintern Hoden, wogegeu ihr hinteres Ende ziemlich weit fiber den 
Keimstock hinaus nach hinten ragt, bleibt aber demungeachtet weit 
hinter dem hintern Ende der Darmschenkel zuriick (Taf. 24, Fig. 18 
bis 22). Die Follikel der Dotterstocke sind zu kugelfdrmigen Gruppen 
vereinigt, die Gruppen aber bilden parallel den Darmschenkeln bauin- 
artig verzweigte schmale Bander. Die Querleitung, welche die 
beiden Dotterstocke verbindet, geht von der Mitte der Dotterstocke 
aus und bildet iiber dem Keimstock ein Dotterreservoir. Die Lange 
der einzelnen Dotterstocke betragt 2 — 2,6 mm. 

Diese Art erinnert lebhaft an Microrchis fernun-eq^iiinum^ und 
zwar so, daG man die beiden auf Griind der Struktiir des Pharynx, 
des Saugnapfs und der Hoden fiiglich vereinigen konnte; allein sie 
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untersclieidet sich von derselben durch die Situation des Keimstocks, 
die Lage der Excretionsblase, des LAUREu’sclien Kanals und des 
Ponis excretorius sowie durch die Struktur der Dotterstocke. 

Mierorchis fevvuni-eqninum (Dies.). 

(Taf. 24, Fig. 27-^29; Taf. 25, Fig. 1-6.) 

Amiihisioma fcmun-equinum C. M. Diesing (4), p. 25, tab. 23, fig. 16 — 18. 

Nach den Aufzeiclinungen von C. M. Diesing hat Natterer 
Exemplare dieser Art zuerst iin Januar 1824 in einem Mannchen 
von Catapliractus murka ans dein Gebiet von Cu}^aba gefimden sowie 
im Februar desselben Jahrs aiich in dem Darin von 3 ^Yeibchen 
von Cataphmctiis corome Natt. = Doras costahis\ ferner saminelte er 
Exemplare im August 1825 aus von Villa Maria und im November 
1875 aus von Matto Grosso herstammenden Catapliractus corome Natt. 
= Doras costatus. 

Die mir vorliegendeii Exemplare waren in den Glasern No. 952 
und 953 des Wiener Hofmuseiims untergebracht und stammten nach 
der Aufsclirift samtlich aus Catapliractus corome Natt. = Doras 
costatus. Unter den im Glas No. 952 konservierten 12 Exemplaren 
habe ich blofi 3 gefimden, auf welclie Beschi’eibung und Abbildung 
von C. M. Diesing einigermafien passen, insofern sie tatsachlich 
einem z^dindrischen, der ganzen Lange nach gleichbreiten Schlauch 
gleichen, ihr hinteres Korperende aber etwas zugespitzt ist und ihre 
Mundoffnung auf einer schinalen. kegelformigen Erhdhuug sitzt 
(Taf. 25, Fig. 1), ihr vorderes Korperende somit ziemlich auffallig 
verengt und zugespitzt ist. Die beiden Seiten aller 3 Exemplare 
sind ziemlich stuinpf gerandet, der Bauch des einen ist fast gerade, 
der Riicken dagegen bogig, vvogegen bei den beiden andern Exem- 
plaren der Riicken und Bauch fast gleichmafiig bogig sind. Ihre 
Grofienverhaltnisse sind folgende: Korperlange 5,5—10—11.5 mm; 
der grofite Durchmesser 3,2 — 4,8 — 5,4 mm, die groBte Hohe 2, 3,5, 
4,8 mm. 

Ich fand auch ein kleineres Exemplar vor, dessen gestreckter 
Korper einem fast iiberall gleichbreiten vSchlauch gleicht, es ist aber 
gegen den Bauch zu gekrhnimt. annahernd sichelforniig, der Bauch 
flach, der Riicken dagegen ganz bogig und zylindrisch; die Korper- 
lange betragt 6 mm, die gruBte Hdhe 1,8 mm, die grofite Breite 
2,1 mm. Das vordere und hintere Kdi*i)erende ist ebenso Avie bei 
den vorherigen Exemplai’en, die beiden Seiten aber sind etwas 


lu sudamerikauischen Fisclien lebende Trematoden-Arten. 


489 


spitzig-er gerimdet, was sicheiiicli nur von der Verflachung des 
Bauchs lieiTiihrt. 

Der Kdrper der ubrigen 8 Exemi)lare gleiclit, von oben oder 
imten gesehen, einem gegen den Mund verengten langen Kegel; das 
liintere Korperende ist scliwach, das Mundeiide aber starker zu- 
gespitzt nnd bildet gleichsani einen Ehssel (Taf. 24, Fig. 27). Von 
der Seite gesehen ist der Riicken nnd der Bauch samtlicher Exemplare, 
mit Ausnahine eines einzigen, niehr oder weiiiger gleich bogig, zu- 
weilen aber ist der Bauch fast ganz gerade (Taf. 24, Fig. 28). Die 
Kdrperseiten sind zieiulich stuuipf gerundet, und zwar so, da6 der 
Querschnitt des Korpers annahernd eiue breite Ellipse darstellt. 
Der Korper eines dieser Exemplare aber war gegen den Bauch 
sichelf()rmig gekrllmmt, der Bauch flach, der Riicken dagegeu stark 
bogig, die Seiten aber ziemlich spitz gerundet. Die GroCenverhalt- 
nisse des Korpers sind folgende: Korperlange 11,5 — 15 mm, die 
groBte Breite 3,2 — 4,5 mm, die groMe Hdhe 3 — 4.5 inm. 

Glas No. 953 enthielt bloC 3 Exemplare, welche in der Korper- 
form gewissermafien einen Fbergang bilden zwischen den im vorigen 
Glas befiiidlichen schlauch- und kegelfurmigen Exeniplaren, iminerhin 
aber gleichen sie mehr den schlaiichfdrmigen. Die GrdBenverhalt- 
nisse derselben sind folgende: Korperlange 8 — 10 mm, die grofite 
Breite 4 mm, die groBte Hdhe 3 — 3.2 mm. 

Der Verschiedenheit in der Kdrperform und den GrdCenverhalt- 
nissen der erwahnten 16 Exemplare ist keine grdfiere Bedeutung 
beizumessen, denn es sind dies bloB Altersuntei'schiede, hdchstens 
als Resnltat der bei der Koiiservierung erfolgten Zusammenziehung 
verschiedenen Grads. Mit Riicksicht darauf, daB der groBte Teil 
der Exemplare (8 von 15) gestreckt, kegelfdrmig ist und bloB 3 
zylindrisch, schlauchfdrmig oder, wie C. M. Diesing sagt, „walzen- 
fdrmig, etwas zusammengedriickt, an beiden Enden abgerundet“ sind, 
glaube ich nicht zu irren, sondern mit voller Berechtigung die erstern 
fiir typische Exemplare erklaren zu kdnnen. 

Der Saugnapf sitzt am hintern Korperende und nimmt bei 
den schlauchfdrmigen Exemplaren V.-, des Bauchs, bei den gestreckt 
kegelfdrmigen aber 7? desselben ein; die Wandung ist am Riicken 
starker als am Bauch, an der JIuskelwandung erhebt sich kein oder 
nur ein sehr kleiner Saum, das hintere Ende ist vertieft, die gauze 
Form gleicht somit annahernd einem Hufeisen, wie es bereits 
C. M. Diesixg konstatiert und hiernach auch die Art benannt hat 
(Taf. 24, Fig. 28; Taf. 25, Fig. 1). Die Kontur des Saugnapfs ist 
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nahezu kreisformig', seine Lange scliwankt zwischen 1—2,5 min, die 
Borste zwischen 1 — 2 mm, der groBte Durchmesser der Muskehvandung 
betragt 1.15 mm. der kleinste Durchmesser 0,07 — 0,15 mm. Die 
(iffniing des Saiignapfs liegt schief iind blickt gegeu den Bauch; 
ihr Durchmesser betragt 0,8 — 1,2 mm, 

Hinsichtlich der Korpercuticula bemerkt C. M. Diesing: 
„Der Kdrper ist der Quere nach geruiizell, und nachdem die ihm 
anhangende Fliissigkeit dunkel ist, bemerkt man schon bei einer 
massigen VergroBerung zwischen diesen Kunzeln viele kleine Griib- 
clien auf der Oberflache.“ Bei meinen Untersucliungen habe icli 
bloB an der Cuticiila der verkiirzten, einem langlichen Schlauch 
ahnlichen Exeinplaren Spuren der Runzelung gesehen, wahrend ich 
die der ubrigen Exemplare ganz glatt gefiinden habe; die von 
Diesing erwahnten ,,vielen Griibchen“ hingegen vermochte ich mit 
keinerlei VergroBerung an keinem einzigen Exemplar wahrzunehmen. 
Die Starke der Cuticula scliwankt zwischen 0.015—0,016 mm. 

Der Hautmuskels chlauch besteht aus aufiern ([uereii, 
auBern Langs-, diagonaleii und innern Langsfasern. Die quer- 
laufenden Fasern sind sehr schnial, stehen gedrilngt und haben eineii 
Durchmesser von ca. 0,008 mm. Die auBern Langsfasern bilden 
eine sehr diinne Schicht, welche kaum so dick ist wie die der 
Querfasern, Die diagonalen Fasern bilden 2 einander kreuzende 
Schichten, ihr Durchmesser ist 0,018 — 0,02 mm; die Fasern beider 
Schichten sind 0,04 mm voneinander entfernt. Die innern Langsfasern 
sind kraftiger als die ubrigen und bilden eine ziemlich dicke Schicht, 
sie sind 0,005 — 0,04 mm dick und wahrscheinlich Parench 3 nnfasern. 

Das Parenchyra des Korpers bildet ein sehr dichtes Netz, 
In der Wandung des Netzes sind hier und da winzige Zellen zurilck- 
geblieben, wahrend an vielen Stellen des Netzes eine fein granulierte 
Masse sichtbar ist. 

Die Mundoffnung liegt am vordern Kdrperende, gerade an 
der Spitze der Lilngsachse, auf einem gut abgesonderten Mundkegel, 
welcher den schmalsten Teil des Korpers bildet und von diesem 
auch noch durch eine geringelte Vertiefung getrennt ist. Der freie 
Rand des Munds ist giatt, bzw. es erheben sich daran keine Pa- 
pillen; der Durchmesser betragt 0.18—0,2 mm. Die Lange des 
Mundkegels ist 0,3- 0,4 mm, der Durchmesser an der Basis 0,5 bis 
0,6 mm. Die Muskulatur desselben zeigt eine eigentiimliche An- 
ordnnng, Avelche von derjenigen des Pharynx wesentlich abAveicht. 
Lilngs des auBern Rands liegen quere Fasern, liiiigs des innern 
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Rands aber laiifen Langsfasern liin; die innere Masse wird von 
2 voneinaiider iinabhangigen, durcli Langsfasern getrennte Blindel 
von qiieren Fasern sowie von vadialen Fasern erflillt, die vom 
AuGenrand schrag nacli innen verlaufen; innerlialb der auGern quer- 
laiifenden Muskelscliicht aber ist aucli nodi eine Sdiidit von Langs- 
fasern vorhanden (Taf. 25, Fig. 4). Die 3 Biindel (juerer Muskeln 
bilden den Sphincter des Mundkegels. Die innere Hbhlung des 
Mnndkegels, welclie als Vorschliind (Prophaiynx) zii betracliten ist, 
zeigt im Dnrdisclinitt die Form eines Kreises; ilire Oberflaclie ist 
mit einer ziemlich dicken Cuticiila bedeckt, die in die innere Cuticula 
des Pharynx iibergeht. 

Der Pharynx gleicht, von oben oder unten gesehen, einem 
breiten, in der Eichtnng der Langsachse etwas gestreckten Schlauch 
(Taf. 25, Fig. 3); das vordere Ende ist melir oder weniger stnmpf 
gernndet, die beiden Seiten ini hintern Drittel ein wenig vertieft, 
am hintern Ende sind die beiden Seitenspitzen bogig gernndet iind 
bilden gleichsam zwei Vorspriinge, die diirch eine ziemlich scharfe Ver- 
tiefung voneinander getrennt sind (Taf. 25, Fig. 3). Von der Seite 
gesehen zeigt der Phaiynx dasselbe Bild, nur daG natllrlich bloG 
die eine hintere Ecke siclitbar ist (Taf. 25, Fig. 24); ihre Lange 
betragt 1,6—2 mm, ihr groGter Diirchmesser 1 — 1,6 mm, der Durch- 
messer an der Einschnliriing 0,8— 0,9 mm. Die Muskelwandung des 
Pharynx ist im Verhaltnis selir dick, d. i. ihr Durchmesser bis zu 
den Pharyngealtasclien betragt 0,4 — 0,6 mm, urn die Pharyngeal- 
taschen heriim 0.16 — 0,18 mm. Die Muskelwandung hat eine eigen- 
tiimliclie Struktiir, die aiiGerste Schiclit besteht aus langslaufenden 
bzw. meridionalen diinnen Fasern. langs der innern Wandiing 
zeigt sich eine dlinne Scliicht querer bzw. aquatorialer Fasern, auf 
welche nach auGen zu eine Schicht ineridionaler Muskeln folgt, und 
von dieser nach auGen wircl abermals eine Schicht aquatorialer 
Fasern sichtbar, welche sicli jedoch bloG bis zu den Pharyngeal- 
taschen erstreckt. Innerlialb der aiiGern meridionalen Miiskel sind 
im vordern Drittel des Sclilunds 5—6 kraftige aquatoriale Fasern 
zu beinerken; von der auGern zur innern Wandiing laiifen kraftige 
radiale Fasern bin, und zwar teils gerade, teils schief, welche bei 
den Pharyngealtaschen am schwachsten sind (Taf. 25, Fig. 4). Am 
vordern Ende des Pharynx zeigt sich ein krattig entwickeltes, aus 
qiieren Fasern bestehendes Muskelblindel , welches einen maclitigeu 
Sphincter bildet und dessen Durchmesser zwisclien 0,2 — 0,3 mm 
schwankt. In den beiden hintern Ecken des Pharynx umschlieGt 
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die 3[iiskelwandimg je eine Pliaryngealtasche, deren jede in der 
Eeg’el eiiien kiigelformigen Schlaiicli a^oii 0,35 — 0,45 mm Durcli- 
messer bildet mid durcli eiiie ziemlicli scbmale, 0,1 — 0,18 mm lange 
Leitmig mit der Sclilundholilimg in Verbiiiduiig stelit. Die innere 
Schlundhdliluiig gleiclit melir oder weiiiger einem ei- Oder ellipsen- 
formigeii Schlaiicli uiid erscheint als gerade, aber yerbreiterte Fort- 
setzung des Vorschliiiids; ihr lateraler Diirchmesser betragt ca. 
0,45 mm, der dorsoveiitrale Diirchmesser ist iiur gaiiz weiiig geringer, 
die aiigreiizeiide Ciiticiila ist 0,008—0,012 mm dick (Taf. 25, Fig. 4, 6). 

Der Osophagus ist Sfdrmig gekrhmmt, 2,5 — 3 mm lang, ent- 
spriiigt an der Baiichseite des Pharynx, vor den Phaiyngealtascheii 
(Taf. 25, Fig. 7), laiift anfanglich gegen den Bauch iind iiach hinteii, 
kehrt sich sodann gegen den Eucken. wird nach hinten zu allmahlich 
dicker und bildet am hintern Ende eiiien kraftigen, zwiebelformigen 
Bulbils, welcher iiber der Mitte etwas eingeschnurt ist und eine 
dicke Muskelwandung hat (Taf. 24, Fig. 29); der Diirchmesser be- 
tragt 0,4 — 0,5 mm. Die Wandung des Osophagus besteht aus auBerii 
laiigslaufenden, dunnern und innern kraftigern Qiierfasern ; die innere 
Cuticiilahiille ist ziemlicli dick. 

Die Darmschenkel entspringen zu beiden Seiten des Bauchs 
des osophagealen Bulbus und ziehen anfanglich etwas bogig nach 
aiiBen und hinten, und zwar wellig bzw. geschlangelt, sie sind von 
den Seitenwandungen des Korpers ziemlicli weit abgeriickt, liegen fast 
in der Korperniitte und endigen vor dem Saugnapf (Taf. 24, Fig. 17; 
Taf. 25, Fig. 1); ihre Lange betragt 5,6—6 mm. Die Darmschenkel 
der schlaiichformigen bzw. der zusammeiigezogeiien Exemplare sind 
in ihrem Verlauf geschlaiigelter und sornit auch kiirzer als die der 
gestreckten kegelbirmigen Exemplare. 

Die ExcretionsgefaBs tamme ziehen langs der Darm- 
scheiikel, aber uuterhalb derselben geschlangelt hin und teilen sich am 
Osophagealbulbiis in 2 iiste, deren einer gegen den Pharynx, der 
andere aber gegen die Mittellinie des Korpers hiiilaiift; von ihneii 
gehen zahlreiche Nebenaste aiis; sie sind im Verhaltnis sehr breit, 
ihr Diirchmesser ist fast ebenso groB wie der der Darmschenkel. 
Die Excretioiisblase liegt in der Mittellinie des Korpers zwischeii 
den Darmscheiikeln. 0,62 — 0,8 mm von dem Saugnapf entfernt, ihre 
Leitung lituft etwas nach vorn und oben. Der Poms excretorius 
liegt 3,55 — 4 mm von dem hintern Korperende, 1,6 mm von der 
innern Orenze des Saugiiapfs und 0.8 iiiin von der Ottuung des 
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LAUREE’sdien Kanals eiitfernt; rings um dieselbe liegt eine Grnppe 
von sclilauclifonnigen Zellen (Taf. 24, Fig. 28; Taf. 25, Fig. 2). 

Die Genitaloffnnng liegt 2,75 inm vom vordern Korper- 
ende bzw. von der ]\Inndoffnung entfernt aiif dem Eaiim zwischen 
den Darmschenkeln, unfern liinter dem Osophagealbulbus; ihr Um- 
kreis bildet einen vorstehenden Hiigel mit gerundeter Spitze, die 
Muskulatur derselben ist jedoch niclit so kraftig entwickelt, urn eine 
Genitalscheibe zii bilden (Taf. 25, Fig. 5). 

Die Ho den liegen auf dem von den Darmschenkeln uinschlossenen 
Raum, aber nicht in der Mittellinie des Kdrpers nnd nicht gerade 
hintereinander, sondern in gewissein Grad einander gegeniiber- 
gestellt, indem jeder Hoden einem der Darinschenkel genahert ist 
(Taf. 24, Fig. 27; Taf. 25, Fig. 1); der linke Hoden ist stets weit 
melir nach vorn geriickt und nanientlich vom Osophagealbulbus blo6 
0.9—1 mm entfernt, wogegen der rechte Hoden 2 — 2,3 mm davon 
entfernt ist, die Entfernung zwischen den beiden Hoden betragt 
1 mm. Beide Hoden sind mehr oder weniger kugelformig, ihre 
Oberflache ist glatt, d. i. unverastelt. ihr Durchmesser betragt 
ca. 0,4 — 0,7 mm. Das Vas efferens vermochte ich nicht wahr- 
zunehmen. Das Y as deferens ist zu einer ziemlich ausgedehnten 
Vesicula seminalis externa aufgedunsen, welche in den 
Cirrusbeiitel ubergeht. Der Cirrusbeutel ist gestreckt schlauch- 
formig, 0.3 — 0,33 mm lang, mit dem groBten Durchmesser von 
0,15 mm; er liegt etwas schief und blickt mit dem obern Ende 
gegen den Osophagealbulbus; in seinem Innern ist die Vesicula 
seminalis interna mehrfach verschlungen, fiillt aber das Innere 
nicht vollstandig aus, sondern lafit Raum fiir die Prostatadriisen 
(Taf. 25, Fig. 5). In dem Cirrusbeutel ist auch ein Ductus ejacula- 
torius entwickelt. Die mannliche Genitalblfnung offnet sich mit dem 
Metraterm der weiblichen Genitalleitung gemeinsam in den Ductus 
hermaphroditicus (Taf. 25, Fig. 5). 

Der Keim stock liegt auf dem von den Darmschenkeln um- 
schlossenen Raum, 1,8 — 2 mm von dem Saugnapf. 0,5— 0,7 mm von 
der Excretionsblase und 0.8 — 2,7 mm von dem rechten bzw. hintern 
Hoden entfernt, etwas dem Bauch genahert; derselbe ist in der 
Regel ei- oder ellipsenformig, 0,5— 0,6 mm lang und 0,3—0,38 mm 
breit. Der Keim gang entspringt am Rlicken des Keimstocks, 
niramt in seinem Yerlauf den LAUREn’schen Kanal, das Receptaculum 
seminis sowie den Gang des Dotterreservoirs auf und offnet sich in 
das Ootyp. Das Ootyp mit den Schal en druseii ist ein ei- 


494 


E. V. Daday, 


formiger Sclilaucli, welcher liinter dem Keirastock, dem Eiickeii ge- 
iiiihert liegt. Der LAUREE’sche Kaiial erliebt sicli geschlangelt 
gegen den Eiickeii; seine Offiiung liegt 0,8 mm vora Porus excretorius 
enlfernt im liinteni Korperdrittel, iialiezii iiber dem Keimstock 
(Taf. 24, Fig. 28; Taf. 25, Fig. 2). Der Uterus gelit von dem 
Ootyp ans, senkt sich gegen den Bauch iind zielit anfaiiglicb nacli 
liinten bis in die Nahe des Saugnapfs, wendet sicli sodann gegen die 
reclite Seite iind gelangt dann in den Eaum zwisclien den beiden 
Darmschenkeln, den er vollstandig erfnllt, laiift liieraiif zwisclien 
and iiber den Hoden iind endigt schlieBlicli iieben und liinter dem 
CiiTusbeutel in den Ductus lierniapliroditicus; in seinem Yerlauf ist 
derselbe iiberall mehrfach verschliingen. Die Eier sind ellipsen- 
fbrraig, gekappt und ungestielt, 0,08 mm lang bei einem Durclimesser 
von 0,05 mm. 

Die Dotterstucke liegen zu beiden Seiteii der Darnisclienkel, 
iiber denselben, entfernt von den beiden Korperseiten (Taf. 24, 
Fig. 27; Taf. 25, Fig. 1). Die einzelnen Dotterstocke niessen 2,8 mm, 
sind somit zienilicli lang, mit dem vordern Ende erreichen sie die 
Hoden, mit dem liintern Ende nalierii sie sicli mehr Oder weniger 
dem liintern Ende der Darnisclienkel. Die Follikel jeder Dotter- 
stocke sind kugelformig, ilire Querleitung vereinigt sich iiber den 
Ootyp miteinander und bildet hier das Eeservoir. 

Diese Art unterscheidet sich von Microrchis megacofijlc (Dies.) 
hauptsachlich durch die Lage der Hoden, feriier durch die Lage 
des Keimstocks, der Excretionsblase. der Offnung des LAUREkschen 
Kanals und des Porus excretorius. 

Gen. JPseudocladorch is n. f/. 

Bauch und Eiickeii gieichforinig gewolbt, die reclite und 
linke Seite gerundet. Der Saugnapf sitzt am liintern Kdrperende, 
etwas gegen den Bauch geriickt. Ini Pharynx sind 2 gut ent- 
wickelte Sphincteren vorhanden. Die Pharyiigealtaschen sitzeii in 
der ]\luskehvand des Pharynx. Der Osophagus schiebt sich am 
liintern Phaiynxende eiii und bildet keiiien Bulbus. Die Darm- 
schenkel haben einen geraden Yerlauf oder sind schwach geschlangelt 
und von den Seitemvandungen des Korpers weit abgeriickt. Eine 
Genitalsclieibe ist iiicht vorhanden. Der Cirrusbeutel ist grofi und von 
alien Seiteii umschlossen. Die Hoden liegen eiiiaiider gegeniiber, 
imtsenden niir weiiig Aste, sie sind gleich Oder verschieden 
voneinander. Die Dotterstocke sind bauiiiartig verzweigt und liegen 
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Tiber den Daniisclienkelii, eutfernt von den beiden Seitenwandungen 
des Kurpers. Der Keimstock und die Scbalendriisen liegen dem 
Saugnapf zienilicli nalie. 

])ieses Genus bildet dnrcli die Struktur desHodens gewissermabeii 
eiii Verbindungsglied zwisclien dem in Saiigetieren lebenden Genus 
CladorcMs und dem in Fisclien lebenden Genus Microrcliis^ von welch 
letzterm er sicli auber der Form und Lage der Hoden aucli durcli 
die Struktur des Pliaiynx- und die Mlindung des (jsopliagus sowie 
durch den Mangel eines Bulbus unterscheidet. 

Bislier sind 3 Arten bekannt, welclie mir in melireren Exem- 
plaren vorgelegen liaben. 

JPseudoeJadorchls cfjHndviciis (Dies,). 

(Taf. 25, Fig. 7—16.) 

Amphistoma cijUndricinn Diesing, 1. c., p. 249, tab. 23, fig. 13 — 15. 

C. M. Diesing hat diese Art aus Caiaphr actus murica = Doras 
muriciis beschrieben und dazu bemerkt, dafi Natterer sie im August 
1825 bei Villa Maria gesammelt hat. Die der Beschreibung von 
C. M. Diesing als Typen zugriinde gelegenen 2 Exemplare habe ich 
unter dem Namen Ampliistoma cylindrknm Dies, im Glas No. 943 
der zoologischen Abteilung des Wiener Hofmiiseums vorgefunden, 
aufierdem aber fanden sich bei Untersuchung des mir vorliegenden 
Materials auch noch andere Exemplare. So fand ich deren in den 
Glasern No. 980, 983, 986 und 987 unter der Bezeichnung Ampin- 
stoma oxyceplialum Dies, vermengt mit andern Arten aus folgenden 
Wirtstieren: Salmo No. Ill (No. 980), Salmo pacupeha = Alyletes 
aiiretts (No. 983, 987) und Sihtrus megacephaJns = PinieJodes mega- 
ceplialus (No. 986). Insgesamt haben mir 15 Exemplare vorgelegen, 
deren eins ich in toto als mikroskopisches Praparat fixierte, von 
6 Exemplaren fertigte ich Schnittserieu an. 7 Exemplare aber beliefi ich 
unberiihrt nach den Wirtstieren bzw. nach der Glasnummer gesondert. 

. Hinsichtlich der all gem ei nen Korper form weisen die vor- 
liegenden Exemplare eine groBe Verschiedenheit auf. Die im Glas 
No. 943 belindlichen Exemplare stimmen namlicli durcliaus mit den 
von C. M. Diesing abgebildeten iiberein, und diese sind demnacli 
als Typen zu betrachten (Taf. 25, Fig. 7, 8), insofern ihr Korper 
von oben, unten Oder von der Seite gesehen ganz zyliiulrisch ist, 
das Vorderende nur ganz wenig verengt, in der Mitte breiter als 
gegen beide Enden. Diesen stehen selir nahe die in den Glasern 
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No. 980, 986 iind 987 vorg-efiindeiien Exemplare (Taf. 25, Fig. 9, 10), 
deren Kdrper von obeii, iinteii Oder von der Seite gesehen ebenfalls 
ganz z^dindriscli. aber gegen das vordere Korperende inerklich ver- 
engt ist, an andern Stellen aber einen gleiclien Durchmesser auf- 
weist. So veranderlicli nun die aiiBere Kdrperform ist, ebenso ver- 
scliieden sind auch die Grofienverhaltnisse, uiid zwar betragt die 
gauze Lange 4 — 10 mm, der transversale groBte Durchmesser 1,5 bis 
3,2 mm, der dorsoventrale groBte Durchmesser aber 1,5 — 3 mm. 

Der Saugnapf ist im Verbal tuis aiiffallig lang, liegt am 
liiiitern Korperende, gleicht von oben Oder iiiiten gesehen einem 
breiten King, von der Seite geselien einem abgekippten Kegel; die 
Offnung blickt seltner gerade nach hinten, haiifiger nach hinten und 
etwas gegen den Bauch; ich fand kein einziges Exemplar, dessen 
Saugnapf das in den Abbildungen von C. M. Diesing ersichtliche 
Verhaltnis zeigt. Der Durchmesser schwankt zwischen 1,5 — 2,5 mm. 
Der Durchmesser der Muskehvandung des Saugnapfs beti agt 0,4 bis 
0,8 mm, seiu Rand ist verschieden hoch. Die Offnung des Saugnapfs 
ist in der Regel kreisformig, am hintern Rand zeigt sich indessen 
hauflg eine kleine Vertiefung, ohne aber dafi die Muskehvandung 
hufeisenfdrmig gekriimmt ware, ihr Durchmesser schwankt zwischen 
0.5 — 1,2 mm. was iibrigens mit der verschiedengradigen Zusammen- 
ziehung der JUuskelwandung in Verbindung steht, Auch die Tiefe 
der Hohlung des Saugnapfs ist verschieden, im Durchschnitt betragt 
sie 0,5 mm. 

Die Korpercuti cilia ist ganz glatt, die von Diesing er- 
wahnten Querfalten fand ich an keinem Exemplar vor; ihre Dicke 
ist fast uberall gleich, ca. 0,009—0,01 min. Der Hautmusk el- 
se blanch bestelit an typischen Exemplaren aus an Bern queren, 
aiiBern laugslaiifenden und 2 in entgegengesetzter Richtung ver- 
laufenden diagonalen Fasern, innerhalb deren sich langslaufende 
Parenchymfasern zeigen. Der Durchmesser der Fasern des Haut- 
muskelschlauchs ist je nach dem Individuum bzw. dem Grad der 
Zusammenziehiing A^erschieden, die diagonalen Fasern aber er- 
scheinen stets diinner als die ubrigen. Das Parenchym bildet ein 
reicbes Gewebe, in welchem auch zerstreute Parenchymzellen sicht- 
bar sind. 

Die ]\lun d dffniing sitzt am vordern Korperende auf einer 
kleinen kegelfdrmigen Erholiiiiig, die aber an starker zusammen- 
gezogenen Exeni])laren kaiim beinerkbar ist und am besten bei 
Seitenlage des Tiers sichtbar Avird, denn am Bauch ist die Basis 
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des Mundkegels melir eingescliniirt (Taf. 25, Fig. 8, 10). Die iruiid- 
ofthuiig ist gaiiz kreisformig, am Eand sowie in der lEundoifiiung 
erheben sicli Querreilien kleiner Papillen (Taf. 25, Fig. 11); ilir 
Dnrchmesser betriigt 0,4 — 0,6 mm. Die aiiBere und innere Wandung 
des Mundkegels wird yon dem Hautmuskelsclilaucli gebildet, die 
Faserscliichten sind jedoch selir diinn; entlang der aiifieni Wandung 
laufen Parencliymmuskel hin, die innere Hdhlung ist mit tangentialen 
Muskelfasern erflillt, die ziim Teil von der innern Wandung schief 
nach hinten und aufien, zuni Teil hingegen von der auCern Wandung 
nach innen laufen (Taf 25, Fig. 11). 

Die Form des Phar^Mix ist je nach den Exemplaren ziemlich 
verschieden. Der Pharynx der in den Glasern Xo. 943, 980 u. 983 
vorgefundenen Exemplare gleicht naralich von oben oder unten ge- 
sehen gewohnlich inehr Oder weniger einem kngelfdrmigen Schlauch 
(Taf 25. Fig. 7, 12), dessen Seiten starker oder schwiicher bogig 
sind, wahrend das vordere Ende ziemlich gerade geschnitten erscheint, 
wogegen das hintere Ende in der Mitte breit und seicht gebuchtet 
ist, weshalb sich 2 Ecken zeigen (Taf 25, Fig. 12). Von der 
Seite gesehen ist der Pharynx dieser Exemplare an beiden Seiten 
gleichmaCig gerundet, der Bauch- und Kllckenrand bildet mit dem 
Hinterrand eine fast gleichgrofie und gleichlange Ecke; der Hinter- 
rand ist vertieft (Taf 25. Fig. 15). Der Phaiynx der in deii 
Glasern No. 986 und 987 befindlichen Exemplare gleicht einem in 
der Eichtung der Langsachsen etwas gestreckten Schlauch, dessen 
beide Seiten ini hintern Drittel schwach vertieft sind, somit die 
2 hintern Winkel eckig getrennt erschienen, wahrend der Hinter- 
rana mehr vertieft ist (Taf 2, Fig. 9, 10). Ebenso verschieden wie 
die Form sind auch die Grofienverhaltnisse des Pharynx; seine 
Lange betragt 0,6 — 1,2 mm, der laterale Dnrchmesser 0,65—1,3 mm, 
der dorsoventrale Dnrchmesser 0.6— 1,1 mm, der dorsoventrale 
Dnrchmesser des Lumens 0,4 — 0,6 mm, der laterale Diirchmesse: ist 
ebenso groB. 

Die Musk el wandung des Pharynx hat einen Dnrchmesser 
von 0,25—0,4 mm und enthalt 2 gut entwickelte Sphincteren, deren 
einer sich an jenem Ende des Pharynx befindet, welches zunachst der 
Mundhohlung liegt (Dnrchmesser 0,15—0,18 mm), wogegen der 
andere am hintern Ende des Pharynx urn den Osophagus liegt, sein 
Durchmesser schwankt zwischen 0,15—0,35 mm (Taf 25, Fig. 11). 
Zwischen den queren Muskelfasern, aus welchen der Sphincter be- 
steht, laufen schraglaufende radiale Fasern hin. An der Oberflache 
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der Miiskehvaiidimg des Pharynx zeigt sich eine verscliieden dicke 
Scliicht laiigslaufeiider bzw. meridionaler Fasern, wogegen in der 
gegen das Lumen liegenden innern Scliicht diinue qiiere Muskel- 
faserii iinter der Cuticula hinzielien, hierauf folgt, von diesen nach 
auBem eine Scliicht laiigslaufeiider bzw. meridionaler Fasern. Zwischeii 
der auBern langslaufeiiden und der innern queren Muskelfaserschicht 
laufen kraftige radiale Miiskelfasern hin, zwischen welchen unregel- 
inaBig zerstreute kleinere Oder groBere Biindel qiierlaufender bzw. 
aquatorialer Fasern sichtbar sind (Taf. 25, Fig. 11). 

Die Pharyngealtaschen sitzen in der Muskehvandung des 
Pharynx und sind auBerlich nicht sichtbar (Taf. 25. Fig. 11). Die 
beiden Taschen offnen sich am Hinterrand der Pharynxhohlung 
symmetrisch zu beiden Seiten dei* Langsachse; sie laufen etwas 
schrag nach auBen und hinten. gleichen gewohnlich schmalen 
Schlauchen mit geriindetem Ende, sind 0,15—0.36 mm lang, bei 
einem groBten Durchmesser von 0,15 — 0,2 mm. 

Der Osophagus dringt am hintern Pharjmxende in die Muskel- 
wandiiiig ein, bzw. mlindet in die Pharyngealhohlung. stets zwischen 
und unter den Pharyngealtaschen, entweder gerade in der ]\Iitte 
des hintern Pharyngealendes oder, und zwar in den meisten 
Fallen, gegen den Bauch zu (Taf. 25, Fig. 15), was besonders bei 
Seitenlage des Pharynx gut sichtbar ist. Der von dem Pliarynx 
ausgehende Osophagus lauft zuweilen parallel der Langsachse des 
Korpers nach hinten und etwas nach oben. zumeist indessen zieht 
derselbe anfanglich schief gegen den Bauch, krhmmt sich dann aber 
etwas und strebt hierauf schief nach hinten und gegen den Rlickeii, 
bis er die Darmschenkel trifft. Das Pharyngealende des Osophagus 
ist stets viel schmaler, bzw. er wird in seinem Verlauf nach hinten 
allmahlich breiter, bildet aber am Hinterende keinen Bulbus, sondern 
teilt sich, den Iieiden Darmschenkeln entsprechend, in 2 Aste (Taf. 25, 
Fig. 16). Die Wandung des Osophagus besteht aus aiiBern langs- 
laufendeii und innern kraftigen queren Miiskelfasern, die an den 
Aston mehrere Schichteii bilden; an der innern Oberflache zeigt 
sich eine dicke Cuticula-Intima, welche an den Asten dicker ist als 
andervvarts, am diinnsten am Pharyngealende. Die Lange des Oso- 
phagus betriigt in gerader Linie gemessen 0,8 — 1,4 mni. 

Die Darmschenkel liegeii nahe dem Eiicken, in groBer Ent- 
fernung von der rechten und linken Korperseite; am Ausgangspunkt 
sind sie bisweileii nach aiiBen und hinten bogig, zumeist indessen 
sind sie gerade, ziehen erst parallel der Langsachse des Korpers 
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uiid zueinancler, sodaiin iiach hinteu allmahlicli sicli voneiiiander eiit- 
ferneiid, aber stets geracle (Taf. 26, Fig*. 7, 9); gegeii das liintere 
Ende verengen sie sich allmahlicli; ihre Lange betriigt blob 1,5 bis 
2 mm; zwisclien ilirem Ende mid der inneni Greuze des Saugnapfs 
bleibt eiiie ziemlicli grofie Liicke iibrig, deren Durclimesser ca. 
0,6 — 1 mm betragt. 

Die Genital of fining liegt vor dem vordern Kbrperdrittel 
bzw. vor der gabeligen Verzweigung des Osopliagiis, vom vordern 
Kbrperende 1,2— ^2 mm entfernt und zwar in groBer Entfernung 
vom Osopliagiis, insofern sicli zwisclien sie der Cirrusbeutel mit der 
Vesicula seminalis einscliiebt, die sicli fast senkreclit gegeii den 
Osopliagiis erliebt; feriier driiigen aucli einige Schlingen des Uterus 
zwisclien sie (Taf, 25, Fig. 8, 40). Die Genitaloffiiung ist sclinial, 
sitzt aiif einem kaiim erliobenen Hbcker des Bauchs, daher ist 
aucli keiiie Genitalscheibe vorhanden. 

Die Ho den liegen von der Genitaloffiiung sehr entfernt (ca. 0,9 
bis 1,2 mm), ziemlicli in der Korperinitte, uiiter den Darmschenkeln 
mid einander gegeiiiiber, alleiii nicht auf dem von den Darmschenkeln 
iimschlosseneii Eaiim. sondern zum groBten Teil aiiBerhalb desselben, 
der rechteii und linken Korperseite etwas genahert (Taf. 25, Fig. 7, 
9, 16). Beide Hoden sind verzweigt, ihre Zweige lappenformig, aber 
nicht gleichmaBig, insofern der rechte Hoden mehrere Zweige hat 
und kilrzer ist, seine Hauptmasse nahezu parallel der Langsachse 
des Korpers hinziehend; bei einem Exemplar eiitsendet dieselbe in 
qiierer Eichtung einen Hauptzweig in den Eaum zwisclien den 
Darmschenkeln (Taf. 25, Fig. 16), zumeist aber geheii bloB von der 
auBerii Seite Zweige aiis (Taf. 25, Fig. 18). Der liiike Hoden liegt 
mit der Langsachse schief miter den Darmscheiikeln, weshalb die 
eine Hillfte auf den Eaum zwischeii den Darmschenkeln, die and ere 
Halfte auBeiiialb derselbeii liegt und sicli mit der Spitze der Seiteii- 
wandung des Korpers nahert; von der Masse gehen bloB 2 — 3 lappeii- 
formige kurze Zweige aus (Taf. 25, Fig. 14, 16). Die Lange der 
Hauptmasse der Hoden schwankt zwisclien 0,8 — 1,7 mm. Zwisclien 
der Hauptmasse der beiden Hoden bleibt ein Eaum von ca. 0,5 bis 
0,8 mm frei, welchen die Uteriisschlingen und die Vesicula seminalis 
externa einnehmen. Der Cirrusbeutel ist breiter Oder schmaler 
eiformig, 0,3 — 0,4 mm lang, bei einem groBten Durclimesser von 
0,2— 0,3 mill, die Halfte gegen den Eiickeii ist mit der ver- 
schlungeiien Vesicula seminalis interna ausgefullt, in der Halfte 
gegen den Bauch den Prostatadriiseii Eaum gebend. Der Ductus 
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ejaciilatorius vereinigt sich mit dem Metraterm zii einem Ductus 
liermapliroditicus. 

Der Keim stock liegt in der Mittellinie des Korpers, auBer- 
lialb des von den Dannsclienkeln umschlossenen Raums, in der 
Regel 0,18 — 0,3 mm, ausnalimsweise 0,7 mm von dem Saugnapf ent- 
fernt (Taf. 25, Fig. 7, 9, 16), ist kegel- Oder ei-, ausnalimsweise 
kahnformig, mit einem groBten Durclimesser von 0,1 — 0.18 mm. Der 
Keiragang geht von der Mitte des Keimstockruckens aiis, zielit nacli 
hinten und nimmt in seinem Verlauf den LAURER’sclieu Kanal, die 
Leitung des Receptaculum seminis sowie die Leitung des Dotter- 
reservoirs in sich anf. Das Ootyp liegt hinter und zum kleinern 
Teil imter dem Keimstock. Der LAURER’sclie Kanal liiuft, mehr- 
fach geschlangelt, etwas nach hinten, hierauf gegen den Riicken, 
seine Offnung liegt 0,09 — 0,7 mm vom Yordeivand des Saugnapfs 
entfernt. Der Uterus zieht nach dem Heraustritt aus dem Ootyp 
anfanglich am Riicken hin, wendet sich dann dem Bauch zu und 
fiillt nicht nur den Raum zwischen dem Keimstock und dem Saug- 
napf aus, sondeni erstreckt sich auch in den Raum auGerhalb der 
Darmschenkel, lauft dann am Bauch zwischen den Darmschenkelii 
und nach vorn zwischen den Hoden hin; vor den Hoden verbleibt 
derselbe nicht in dem Raum zwischen den Dannsclienkeln, sondern 
erreicht mit seinen Schlingen nahezu die beiden Seitenwandungen 
des Korpers, gelangt sodann vor die Genitalbffnung, bzw. bildet auch 
vor dem Cirrusbeutel mehrere Windiingen. Die Eier sind ca. 0,09 
bis 0,1 mm lang, ellipsenfdrmig, mit einem groGten Durclimesser von 
0,06 — 0,08 mm. 

Die Dotterstocke liegen von dem rechten und linken Kdrper- 
rand entfei*nt, entlang den Dannsclienkeln, fiber und etwas answarts 
von denselben, liberragen das hintere Elide des Dannschenkels, er- 
strecken sich indessen nicht bis zii dem Saugnapf; nach vorn reichen 
sie bis zu den Hoden hiiiauf, nicht selten sogar noch weiter (Taf. 25, 
Fig. 7—10, 16); sie sind baumartig verzweigt, aber gegen das 
vordere Ende verengt und ca. 0,75—0,8 mm lang. Die Querleitung, 
welclie die beiden Dotterstocke raiteinander verbindet, geht jenseits 
des Elides der Darmschenkel aus, wodurcli die Dotterstocke in 2 uii- 
gleiche Teile geteilt werden, d. i. in einen vordern viel groGern und 
einen hinteni sehr kleinen. Das Dotterreservoir liegt liber dem 
Keimstock. 

Die ExcretionsgefaGstamme ziehen unter den Darm- 
schenkeln, an beiden Seiten derselben, hin und nahern sich am 
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Elide des Pharynx einander. Die Excretionsblase liegt hiiiter dem 
Keimstock iind in der Regel iinter deinselben. Der Poms excretorius 
befindet sich iiber dem Saugnapf. 0,7—1 mm von der Offiuing des 
LAURER'schen Kanals entfernt. und ist in der Regel kahiifdrmig. 


Pseud ocladorch is nephrodorehis u. sp. 

(Taf. 25. Fig. 17—22; Taf. 26. Fig. 1 _7.) 

Die mil- vorliegendeii 5 Exemplare liabe icli in den Glaserii 
No. 980. 981 und 983 der Zoologischen Abteiliing des Wiener Hof- 
museiims unter der Bezeiclinung Amphistomum oxycephakm Dies.. 
vermengt mit andern Arteii vorgefunden. 3 Exemplare im (Ras 
No. 980 stammen aus Sahno No. 111. das im Glas No. 981 befind- 
liclie Exemplar aus Salmo pacu = 3Ljletes hidens- und das aus Glas 
No. 983 ausgeleseue Exemplar aus Salmo pacupa — ADjletes aitreus. 
Unter diesen Exemplaren linden sicli solche, die im aulkru Habitus 
einige Ahuliclikeit liaben mit demjenigen Exemplar, welches 
0. 31. Diesing (1. c.) auf tab. 29, fig. 8 abgebildet hat. 

Die Korperform ist individueiiweise, sicherlich nach dem 
verschiedenen Grade der Zusammenziehung, ziemlich verschieden, 
alle aber stimmen darin iiberein, daC die rechte und linke Seite 
stark gerundet ist. der Korper daher ganz zjdindrisch und im 
Qiierschnitt fast kreisformig erscheint. Das im Glas No. 983 vor- 
gefundeue Exemplar gleicht einer Walze, ist von dem Saugnapf bis 
zur ilitte des Osophagiis fast gleicli dick, beginnt sich sodanii zu 
verengen und ist an dem Pharynx am diinnsten (Taf. 25, Fig. 18. 19). 
Das cine der im Glas No. 980 gefundeiien Exemplare ist fast ganzlich 
zylindrisch, am Pharynx aber plotzlich und stark verengt (Taf. 26, 
Fig. 1, 2), ein anderes Exemplar dagegeii ist von oben Oder unten 
und in gewissem Grade auch von der Seite gesehen ganz kegel- 
formig. am breitesten nalie der Basis des Saiignapfs und von liier 
an allmahlich verengt bis zur Mitte des Osophagus, von hier an 
aber starker verengt. Der Korper des im Glas No. 981 vorgefundenen 
Exemplars ist an beiden Enden schmaler als in der 3Iitte, nach 
vorn abei' aiiffalliger verengt, ist von der Seite gesehen annahenid 
kegelformig, der Riicken schwach bogig. der Bauch dagegen in der 
31itte schwach vertieft (Taf. 25, Fig. 20, 21). Riicken und Bauch 
aller Exemplare sonst schwach gewolbt, gegen die Jlundoffniing und 
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den Saugnapf abschiissig. Die Korperlaiige schwankt zwischen 
5 — 9 niin, der groBte laterals Durclimesser betragt 2.2—3 inin, der 
kleinste 0.5 — 0,6 mm, der groBte dorsoventrale Durclimesser 2— 2,8 mm. 
Im allgemeiiien ist an samtliclien Elxemplaren der laterals nnd dorso- 
ventrale Durclimesser beim Keimstock bzw. nalie dem Saugnapf am 
groBten. 

Der Saugnapf liegt zwar am liintern Kcirperende, blickt aber 
mit der Offnung mehr Oder weniger gegen den Baucli und gleicht, 
von der Seite gesehen, einem stark gekippten breiten Kegel (Taf. 25, 
Fig. 19, 21; Taf. 26. Fig. 2), vom Bauch gesehen hingegen einem 
ganzen Kreis bzw. einem breiten Ring (Taf. 25, Fig. 18, 20; Taf. 26, 
Fig. 1). Der Durclimesser betragt 1,5— 1,7 min; die Offnung ist 
kreisrund mit einem Durclimesser von 0,6 — 0,8 mm; der Durch- 
messer der Mnskelwandung betragt 0,5— 0,6 mm; von der Seite ge- 
sehen erscheint sie auf dem Riicken etwas dicker als am Bauch 
(Taf. 25, Fig. 19, 21; Taf. 26, Fig. 2). 

Die Korpercuticula ist uberall ganz glatt und gleichdick, von 
ca. 0,009 — 0,018 mm Durclimesser. Der Hautmuskelschlauch 
ist zwar gut entwickelt, bildet aber keine dicke Schiclit, es sind 
darin die queren, langslaufenden und diagonaleii Muskelfasern gut 
,zu unterscheiden. Das Parenchyra bildet ein reiches Netz, in 
welchem zerstreute kleine Parenchymzellen sichtbar sind. 

Die Mundoffnung sitzt am vordern Korperende auf einer 
sehr kurzen, kegelfdrmigeu Erhohuug, ist ganz kreisformig, am 
Rand sowie in der Mundhohlung selbst erhebeu sich Querreihen 
winziger Papilleii; ihr Durclimesser betragt 0,29—0,3 mm. Hin- 
^ichtlich der Gewebestruktur erinnert der Muiidkegel an den von 
Fsetidocladorcli is cylindricus, 

Der Pharynx gleicht, von oben Oder von der Seite gesehen, 
einem breiten, annahernd kugelforraigen Schlauch. das Ende gegen 
den Muiid ist ziemlich spitz, die beiden Seiten stumpf gerundet, das 
hintere Ende in der Jlitte schwach vertieft und erscheint daher 
etwas zweieckig (Taf. 26, Fig. 5); von der Seite gesehen sind die 
beiden Seiten spitz gerundet, das hintere Ende hingegen ziemlich 
spitzig (Taf. 26, Fig. 3), bisweileii aber sind die beiden Seiten stumpf 
gerundet, wahrend das liintere Ende etwas schrag abgeschnitten und 
schwacli vertieft ist (Taf. 26, Fig. 6), in diesem Falle ist die Riicken- 
ecke etwas hervorstehender. Der Pharynx des im Glas No. 981 
vorgefundenen Exemplars ist von jenem der vorhin erwahnten ziem- 
lich stark verschieden, insofern es von oben oder unten gesehen 
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eiiiem dreieckigeii Schlaucli gleiclit (Taf. 26, Fig. 7), die reclite imd 
liiike Seite ist namlicli auffallig genuidet, das liiiitere Drittel stark 
vertieft imd bildet mit dem fast gerade abgeschnitteneii Hinterraiid 
keiiie Eckeii. Der laterale Durchmesser des Pharynx betrilgt 0,65 bis 
0,95 mm, seine Liinge schwankt zwisclien 0,58 uiid 1 ram. Die Pliaiynx- 
hohlung ist, von oben Oder unten gesehen. einem zieralich breiten 
Sclilancli ahnlicli, dessen groBter lateraler Durchmesser 0,29—0,32 mm, 
der dorsoventrale Durchmesser liingegen niir 0,11 mm betriigt. Die 
iliiskel wan dung des Phaijnx ist in der Regel fast llberall gleich- 
dick, ihr Durchmesser schwankt zwischen 0,21 und 0,32 mm; darin be- 
finden sich 2 Sphincteren, deren einer die Scliluiidoffnuiig. der andere 
hiugegen die Osophagusoffining umgibt, letztere erscheint dicker, 
der Durchmesser betragt 0.2— 0,3 mm. Die Phaiyngealtaschen sind 
aufierlich nicht bemerkbar, weil sie in der Muskelwandung liegen, 
sie sind eutweder schmalen Schlauchen ahniich und ihr hinteres 
Elide ist abgerundet, oder sie haben die Form eines spitzen Dreiecks, 
ihre Lage ist schief, indem sie etwas nach auBeii und hiuten ge- 
richtet sind; sie mllnden in die Pharyngealhdhlung, und zwar in 
das liintere Eude derselben, so entfernt voneinander, daB zwischen 
ihnen fiir die Offniing des Osophagiis geniigend Raum bleibt, 
ihre Lange betragt 0,18 — 0,2 mm, ihr groBter Durchmesser 0,05 mm. 
An der 3Iuskelwandung des Pharynx ist die Gewebestruktur die- 
selbe wie bei Pseudocladorchis cijUndricus, nur ist die Schicht der 
innern meridionalen Fasern dicker. 

Der Osophagus dringt am Hinterende des Pharynx in die 
Muskelwandung, bzw. er offnet sich in die Schlundhohlung, indessen 
nicht in der Mittellinie des Hinterrands, sondern etwas am Bauch, 
was besonders dann ins Auge falit, wenn man den Pharynx von der 
Seite betrachtet (Taf. 26, Fig. 3, 6). Der von dem Pharynx aus- 
gehende Osophagus lauft anfanglich schief gegen den Bauch, macht 
dann eine schwache Wenduiig und zieht schief nach hinten und 
gegen den Riicken, bis er den Darmschenkeln begegnet; das 
pharyngeale Ende ist viel dunner, bzw. es wird beim Verlauf nach 
hinten allmahlich breiter. Das liintere Ende bildet keineii Bulbus, 
sondern teilt sich, den Darmschenkeln entsprechend, gabelig in 
2 Aste (Taf. 26, Fig. 4). Die Lange des Osopliagiis betragt in 
gerader Linie gemessen 1,32 — 1.7 mm, der groBte Durchmesser 
0,28 mm, der kleinste 0,1 mm; die Gewebestruktur ist ebenso wie 
bei Pseudocladorchis cylindricits. 

Die Darmsclienkel laufen, vom Osophagus ausgehend, kaiini 
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merklicli iiach aiiBen iind nelimen imweit ilires Ursprungs die Eicli- 
tung iiach liinten, gleiclien im ganzeii schmalen, gegen das Hiiiter- 
e.nde stark verengten Schlauchen, liegen entferiit yon der recliten 
imd linkeii Korperseite iind dem Eiicken geiniliert, ihr Yerlaiif ist 
gesclilangelt, sie siiid 3 — 4mal gekriimmt; mit dem Hinterrand er- 
reichen sie den Eand des Sangnapfs niclit, sodaB sie durcli einen 
groBern Oder kleinern Eamn von demselben getrennt sind, nie aber 
durch einen so groBen Eamn wie bei PseudocJadorcJiis cyJindricns, 
Beide Darmschenkel liaben die gleiche Strnktnr nnd denselben Ver- 
laiif, ihre Lange betragt 2,1 — 3,18 (Taf. 25, Fig. 18, 20; Taf. 26, 
Fig. 1, 4). 

Die Ex ere tionsgefaBst amine ziehen nnter den Darm- 
schenkeln bin nnd liaben einen geschlangelten Verlaiif. Die Ex- 
cretionsblase liegt zwischen den liintern Schlingen des Uterus nnd 
des Sangnapfs scliief nacli oben gericlitet. der Poms excretorius be- 
findet sich neben dem Euckenrand des Sangnapfs, 1 — 1.2 mm von 
der Ofifnnng des LAUREmsclien Kanals entfernt; er ist spindelfbrmig. 
0,065 mm lang, nnd iim ilin heriim zeigt sich eine ans schlauch- 
formigen Drlisen besteliende, 0,14 mm lange Sclieibe (Taf. 25. Fig. 18. 
20; Taf. 26. Fig. 2). 

Die Gen italof filling ist nacli vorn gerhekt, bzw. sie liegt 
A^or dem Ursprnng der Darmschenkel, nnter der Verzweignng des 
Osophagns nnd etAvas schief, 1,6 — 2,3 mm vom vordern Kbrperende 
entfernt. Die Mnsknlatur, AA^elche das genitale Atrium umgibt. ist 
scliAvach entAAdckelt und bildet keine Genitalscheibe. 

Die Ho den liegen gegeneinander nnter den Darmschenkeln, 
zum Teil in dem von denselben umschlossenen Eanm, znm Teil aber 
auBerhalb desselben, indessen in verschiedener Entfernuiig von der 
VerzAveigung des Osophagns, iiisoferii der linke Hoden stets niilier 
derselben, und zAvar 0,3— 0,4 mm entfernt liegt, der rechte da- 
gegen Aveiter nach hinten. so daB die Entfernnng zA\dschen derselben 
nnd den Osophagiisasten 0,5— 0,7 mm betragt. Beide Hoden sind 
mehr Oder Aveniger nierenformig (Taf. 25. Fig. 18, 20, 21 ; Taf. 26, 
Fig. 1—4), ihre Oberflaclie ist bisAA^eilen glatt, meist aber erheben 
sich an ihrer Banchseite 3 kleine fingerformige Fortsatze. die aber 
die Ivontiiren der Hoden nur anf einem kleinern Gebiet hberragen 
(Taf, 25, Fig. 6, 22; Taf. 26, Fig. 4). Die einzelnen Hoden sind 
0,45 — 0,7 mm lang, bei einem groBten Durchmesser yon 0.26—0,29 mm. 
Die beiden Hoden liegen ziemlich fern voneinander und nicht parallel 
zueinaiider, so daB zwischen ihnen ein Eamn yon 0,3 — 0,4 ram frei 
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bleibt, in welcliein Uterussclilino-en laufen. Tn clem Rauni zwischen 
den Hoden iind den Osophagus- bzw. Darmsclieiikeln liegt aucli die 
Vesicula seminalis externa. Uer Cirrusbeutel ist vom Bancli ge- 
sehen inehr oder weniger eiformig, walirend er von der Seite ge- 
sehen birnfdrmig ersclieint (Taf. 25^ Fig. 17), seine Lange schwankt 
zwischen 0,4—0,81 iiim, sein Durchmessei* betragt 0,2 — 0,6 inm; er 
Avird grofitenteils von der Vesicula seminalis interna aiisgefiillt, avo- 
gegen die Prostatadriisen niir Avenig Platz einnelimen. Der Ductus 
ejacnlatorius dffnet sicli gemeinsam mit dem Metraterm in den Ductus 
lierniapliroditicus. 

Der Keim stock ist kugelformig, 0,2—0,85 mm im Durclimesser, 
nnd liegt in der jMittellinie des Korpers aiif dem von den Darm- 
schenkeln umschlossenen Eaum, von den Hoden viel Aveiter entfernt 
als A^on dem Saugnapf, mid zA\mr vom ersteni 1,4— 1,7 mm, von dem 
letztern liingegen blo6 0,5— 0,7 mm. Der Keimgang lauft anfanglicli 
nacli vorn, nimmt den LAURER’schen Kanal in sick auf, Avendet sicli 
sodann nach hinten nnd nimmt die Leitung des Eeceptaciiliim seminis 
sowie des Dotterreservoirs in sicli anf. Das Ootyp liegt liinter 
nnd unter dem Keiiiistock, ist zumeist ein eiforniiger Schlaucli von 
0,15— 0,25 mm Durclimesser. Der Laurer’scIic Kanal erliebt sicli 
anfanglicli geschlangelt iiacli oben,dieOffniiug liegt vor dem Keimstock, 
1 — 1,2 mm von der Ottiiiing der Excretionsblase entfernt, urn dieselbe 
befiiidet sicli eiiie ans sclilaucliformigen Zelleii bestelieiide Sclieibe, 
deren Durclimesser 0,075 mm betragt, AAmhrend die Offunng selbst 
einen Durclimesser von 0,02—0,024 mm hat. Der Uterus gelit 
A’on dem Ootyp ans, liegt anfanglicli in der Mittellinie des Korpers 
mid lauft nach hinten bis zu dem Saugnapf, auf Avelchen er sich 
bisAA^eilen auf den Eilcken legt, an der rechten Seite tritt er aus dem 
von den Darmschenkeln umschlossenen Rauni heraus mid zieht fast 
bis zur Kor])erAvaiidung, Avahrend er auf der liiiken Seite auf dem 
von den Darmschenkeln umschlossenen Rauni verbleibt, im Aveitern 
Verlauf bleibt er bestandig am Bauch uud auf dem von den Darm- 
schenkeln umschlossenen Rauin, gelangt aber spater liber die Hoden 
hinauf. Die Eier sind ellipsenformig, 0,1 — 0,11 nim lang, mit eineni 
Durclimesser von 0,06—0,065 mm. 

Die Dotterstocke liegen am Riicken liber den Darmschenkeln, 
laiigs derselben. entfernt von der rechten mid linken Kdrperseite, 
sie sind baumartig verzweigt, ihr vorderes Ende reicht bis zu den 
Hoden, bisAA^eilen sogar liber dieselben hinaus; sie laufen anfanglicli 
liber den Darmschenkeln und langs des auBerii Rands derselben hin, 
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sodami kreuzen sie clieselben, ilir grofierer Teil gelaiigt auf den von 
den Dannschenkeln mnschlossenen Eanm; ihre Lange betragt 1,6 
bis 2,5 min. Die Querleitung, welche die zwei Dotterstucke verbindet, 
zieht unmittelbar liber den Keimstock bin und mlindet in ein ziemlich 
grofies Eeservoir. 

Diese Art stimmt in der Lage der Hoden sowie in der Struktur 
des Phaiynx und des Osopliagiis mit Fsendocladorchis cylindricns 
uberein, nnterscheidet sich indessen von demselben durch die Struktur 
der Hoden, den Verlauf der Darmschenkel und die Anordnung der 
Dotterstdcke soAvie durch die Lage des Keimstocks. 


FHeuilocladovchis macrostomus n. 

(Taf. 26, Fig. 8—12.) 

Von dieser Art haben mir 5 Exemplare voi'gelegen. die icli in 
den Glasern No. 978, 980 und 983 der Zoologisclien Abteilung des 
Wiener Hofinuseums unter der Bezeichnung Amphistoma oxycephahnn 
Dies, in Gesellschaft anderer Arten A^orgefunden babe. Im Glas 
No. 978 befanden sich 2 jiingere Exemplare, die aus dem Wirt 
Sahno No. 121 herstammen; Glas No, 980 entbielt bloB 1 Exemplar 
aus Salmo No. Ill, im Glas No. 983 bingegen befanden si'cb 2 jiingere 
Exemplare, als deren Wirt Scdmo pacnpa = Myletcs hidens an- 
gegeben ist. 

Der Ivor per gleicht von oben Oder unten geseben in geAAussem 
Grad einem Pautoffel, ist am bintern Ende, bei dem Saugnapf. am 
breitesten, im bintern Drittel bzA^^ bei dem Keimstock etAA^as eiii- 
gescbnlirt, daiin aber von der Korpermitte bis zu dem Phaiynx 
Avieder verbreitert und die Seiten stumpf gerandet, an der Pharynx- 
basis aber plotzlicb und auffallig vereiigt (Taf. 26, Fig. 6); der 
transversale Durchmesser ist bei dem Saugnapf am groBten und 
miBt bier 1,5 mm, fast ebenso groB ist derselbe in dem Eaum 
zAviscben den Hoden und der Pbaiynxbasis, A^on der Pharynxbasis 
bis zur Mundoffnung indessen bloB 0.46 mm. Von der Seite geseben 
hat der Korper Abnlichkeit mit einem scbmalen Kegel, Avelcber a "011 
dem Saugnapf bis zur Mundofinung sich allmablicb verengt, dessen 
Basis durch den Saugnapf, die gerade abgesclmittene Spitze aber durch 
die Mundoifnung gebildet Avird; Elicken und Bauch sind gerade, die 
I’echte und linke Seite ist stumpf gerundet, so zwar, daB der trans- 
versale Durcbschnitt fast kreisformig ist; der groBte dorsoventrale 
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Durclimesser betragt 1,5 mm, der kleiiiste 0,46 mm (Taf. 26, Fig. 9). 
Die GroBe der Exemplare scliwankt zwischeii 4 — 4,5 mm. 

Der Saug'iiapf liegt am liintern Kurperende, von der Seite 
gesehen gleiclit er einem schief abgeschnittenen, gekippten Kegel, vom 
Bauch gesehen liingegen einem breiten King (Taf. 26, Fig. 8, 9); 
der transversale Durclimesser betragt 1,5 mm, imd gleichgroB ist 
anch der sagittate Durclimesser; der Durclimesser der Wandung 
miBt 0,3— 0,4 mm, ebenso wie jener der Tiefe der Holilung. Die 
Oftiiung des Saugnapfs blickt schief nach hinten iind gegen den 
Bauch, der Durclimesser derselbeii betragt 0,54 mm. 

Die Korperciiticula ist liberall glatt iiiid fast gleiclidick, 
iiiit einem Durclimesser von ca. 0.007—0,009 mm. Von den Fasern 
des Hautmuskelschlauchs sind die laiigslaufeiiden am kraftigsteii, 
die qiieren am schwachsteii. 

Die JMundoffniing liegt am vordern Korperende uiid ist gerade 
abgeschnitten , am Rand stehen keine Papilleii , der Querschiiitt ist 
linsenforniig, der Durclimesser betragt 0,25 mm, zwischen ihr und 
dem Pharynx befindet sich kein Muskelkegel. 

Der Pharynx beginnt iinmittelbar bei der Mundoffnimg und 
ist ill dorsoventraler Oder entgegengesetzter Lage einem breiten, 
eiformigen Sclilauch ahnlich (Taf. 26, Fig. 10); das vordere Elide 
ist gerade abgeschnitten, das hintere Ende dagegen zienilich spitz, 
aber gleichmaBig geriindet, die Seiten sind kaiim bemerkbar bogig. 
Von der Seite gesehen gleiclit das hintere Ende des Pharynx einem 
schief abgeschiiittenen Sclilauch, an welchem 2 Ecken aufragen, von 
denen der ventrale stumpfer gerundet ist als der dorsale, welcher 
mehr hervorragt (Taf. 26, Fig. 11); die gauze Liiiige betragt 0,7 bis 
0,8 mm, der Durclimesser 0,51 mm. Die Muskelwanduiig des Pharynx 
ist fast uberall gleiclidick, ihr Durclimesser ist 0,13—0,2 mm. Die 
innere Holilung hat im Querschiiitt die Form einer Linse, indeiii 
sie in dorsoventraler Richtung schmaler ist als in transversaler Aus- 
dehnung; ihr transversaler Durclimesser betragt namlich 0,22 mni, 
der dorsoventrale dagegen nur 0,1—0,11 mm, die gauze Lange 
0,45 mm. In der J\Iiiskel wandung des Pharynx liaben sich 2 Sphiiicteren 
entwickelt, deren einer an der Greuze der Mundoffnimg liegt und 
0,1 mm Durclimesser hat. wohingegen die andere den Osophagus 
iiiiigibt und einen Durclimesser von 0,2 mm hat. Die Pharynx- 
taschen sind auBerlich nicht bemerkbar. denn sie liegen in der 
Muskelwanduiig, s^^mmetrisch zu beiden Seiten des Osophagus, aber 
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schief iiach auBeii uiid liinteii; jede Tasche gleicht einem engeii 
Sclilauch, ist 0,16 mm laiig bei einem Durclimesser von 0,05 mm. 

Der 0>sophagus offnet sich in der Mitte des hintern, schief 
abg’eschnittenen Endes des Phaiynx in die Pharjmgealholilung und 
wird in der Muskehvandung von dem oben erwalinten machtigen 
Sphincter nmgeben; imfern von seinem Austritt ans der Pliarynx- 
'wandiing dehnt er sich zu einem Bulbus ans, deren Wandung sich aber 
durclians niclit von der Wandung des hbrigen Teils des Osophagus 
nntersclieidet. Der ()so])hagus verlauft hbrigens anfanglich in ven- 
traler Eichtung schief, biegt dann in stumpfem Winkel ab iiiid 
zieht schief nach hinten und in dorsaler Riclitimg, in der Nahe 
der Darmsclienkel teilt er sich gabelig und bildet keinen Bulbus; 
die gauze Lange von der innern Hdhlung des Pharynx bis zu den 
Darmschenkeln betragt in gerader Linie gemessen 1.1 — 1.2 mm 
(Taf. 26, Fig. 9. 11). 

Die Darmsclienkel sind an ihrem Ursprung nur ganz wenig 
nach auBen gebogen und laufen fast gerade nach hinten und zwar 
sehr entfernt von den Korperseiten , dem Rlicken aber genahert; 
bei ihrem Verlauf sind sie in der Kdrpei*mitte nach innen gebogen 
und haben soniib einen annahernd geschlangelten Lauf, nach hinten 
sind sie allmahlich verengt und mit dem geschlossenen spitzen 
hintern Ende iiber dem Saugnapf gelagert; ihre gauze Lange betragt 
1,6 mm (Taf. 26, Fig. 8). 

Die Genitaloffnung liegt vor und unter dem Osophagus- 
verzweigung. somit auCerhalb des von den Darmschenkeln um- 
schlossenen Raums. nahezu im vordern Korperdrittel , 1.5 mm von 
der ]\luudoffnung entfernt. Eine Genitalscheibe ist nicht vorhanden, 
die Umgebung der Genitaloffnung ist erlioht und hat die Form einer 
kleinen AVarze (Taf. 26, Fig. 9). 

Die Ho den liegen einander gegeiuiber unter den Darmschenkeln, 
allein nicht in dem von den Darmschenkeln umschlossenen Raum. 
sondern 0,2 mm voneinander entfernt unmittelbar unter den Darm- 
schenkeln; der linke Hoden liegt stets naher zum Osophagusaste 
als der rechte, und in dieser Hinsicht gleicht diese Art Fseudo- 
dadorcliis nephrodorcliis, Beide Hoden sind annahernd uierenfdrmig 
mit ganz glatter Oberflache, ihre Lange betragt 0,22 mm, ihr Durch- 
messer 0,17 mm. Die A^^esicula seminalis externa ist mehrfach ver- 
schliingen. Der Cirrusbeutel ist birnformig, 0.19 mm lang, der groBte 
Durclimesser betragt 0,15 mm; in seinem Innern ist die A^esicula 
seminalis interna vielfach verschlungen , doch finden daneben auch 
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die Prostatadriisen nocli Platz. Der Ductus ejaculatorius miindet 
g'emeiiiscliaftlicli niit dein Meti'aterm in den Ductus herinaphroditicus 
26, Fi.o-. 12). 

Der Kei in stock liegt anf dem A^on den Darinsclienkeln uni- 
schlossenen Eaum, in der ]\Iittellinie des Korpers dem Riicken gegen- 
iiber und dem Saugnapf 3mal so nahe wie den Modem er ist ganz 
kiigelformig, der Durchmesser betriigt 0,15 mm. Der Iveiingang 
lauft nadi hinten iiiid unten zu dem liinter und unter dem Keimstock 
liegenden schlaucliformigen Ootyp; in seinein Yerlauf nimmt er den 
LAUREirsclien Kanal sowie die Leitung des Receiitaculiim seniinis 
und des Dotterreservoirs in sicli anf. Der LAUREn’sche Kanal er- 
hebt sicli iiber dem Keimstock zum Eiicken, hat einen geschlangelten 
Yerlauf, seine Offnung liegt 0,8—1 mm von dem Saugnapf bzw. von 
dem Poms excretorius entfernt, rings um sie vermoclite ich keine 
aus Driisen bestehende Scheibe wahrzunehmen. Der Uterus liegt 
an der Bauchseite. lauft anfanglicli gegen den Saugnapf, wendet 
sicli dann nacli vorn und verbleibt in seinein ganzen Yerlauf in 
dem von den Darinsclienkeln umsclilossenen Eauni; vorn, zwisclien 
und iiber den Hoden, bildet er Sclilingen. 

Die Dotterstocke zielien entfernt von den beiden Korper- 
seiten langs des auBern Rands der Darmsclienkel und iiber die 
Darmsclienkel bin von den Hoden bis zu der Greuze des Saugnapfs; 
sie sind 1.2 mm lang. An jedem Dotterstock sind die Follikel 
baiimartig A^erzweigt. Die Querleitung, welclie die beiden Dotter- 
stocke verbindet, zielit iiber den Keimstock hin und bildet liinter dem- 
selben ein Reservoir (Taf. 26, Fig. 8). 

Die ExcretionsgefaCstanime ziehen unter den Darm- 
sclienkeln gesclilangelt bin. Die Excretionsblase liegt neben 
den hintern Uterusscblingen in schief nacb obeii und binten ge- 
richteter Lage; der Porus excretorius offnet sicli liber dem Saugnapf 
und ist somit besonders bei Seitenlage des Tiers gut sicbtbar. 

Diese Art eriiinert durcb die Struktur der Hoden und der 
weiblichen Genitalvorricbtuiig lebbaft an Pseudocladorcliis nephrod- 
orchis^ iiiiterscbeidet sicli indessen von derselben durcb die Form 
des Korpers und des Scblunds sowie durcb die Struktur des 
letztern. 
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Gen. Chiorchls Fischoed. 

Chiornhis F. Fischoedeh (6), p. 621. 

Dieses Gemis hat F. Fischoebek bereits 1901 cliarakterisiert uiid 
zwar aiif Gnind der Merkmale der einzigen in Saiigetiereii lebenden Art 
Chiorchis fabaceiis (Dies.). Es ist mir gelungen, 2 andere Arten 
dieses Genus in sildamerikanischen Fisclien aufzufinden. Die 4. Art 
ist unzweifelliaft das C. M. DiESiNG’sche Amplnsfonum hmatnm, 
Avelches in slidamerikanischen Wasservugeln lebt imd welches 
F. Fischoeder in seiner obenerwahnten Pnblikation zu keinem 
Genus stellt, sondern blofi im Anhang beschreibt. 

Da F. Fischoeder die Merkmale des Genus bloB niit Beriick- 
sichtigimg von Chiorchis fahaceus (Dies.) festgestellt hat, halte 
ich es fiir geboten, die Charakterisierung des Genus mit Hinblick 
auf die 3 andern Arten im Nachstehenden einigermafien zu modi- 
fizieren. 

Der Korper ist in gerader Linie gestreckt. Der Bauch ist ab- 
geflacht Oder scliwach gewdlbt, der Rilcken zumeist gewdlbt, die 
rechte und linke Seite ist bald scharf, bald mehr oder weniger 
stnmpf gerundet. Der Saugnapf liegt ausgesprochen an der Baiich- 
seite, gegen das hintere Korperende gezogen. Der Pharynx hat 
1 Oder 2 Sphincteren. Die Pharyngealtaschen sind verschiedeii groB 
und meist schon von auBen bemerkbar. Am Osophagus befindet sick 
vor dem Ursprung der Darmschenkel ein Bulbus mit einer Muskel- 
wandung. Der Osophagus entspringt an der Bauchseite oder am 
Hintereiide des Pharynx vor oder zwischen den Pharyngealtaschen. 
Die Darmschenkel verlaufen fern von den beiden Seitenwandungeu 
des Korpers und sind mehr oder weniger geschlangelt. Eine Genital- 
scheibe felilt. Die Hoden liegen hintereinander, sind mannigfach 
verzweigt, die Aste zumeist lappenformig, in verschiedener Eichtung 
stehend. Der Cirrusbeutel ist vorhanden. Die Dotterstocke liegen 
bald langs des AuBenrandes der Darmschenkel, bald innerhalb 
derselben, oder aber sie kreuzen dieselben, sind verschiedeii lang, 
die Follikel sind meist kiigelfdrmig, baiimartig gruppiert. Der Keini- 
stock liegt der Bauchseite geniihert, zwischen dem hintern Hoden 
und dem Saugnapf. Der Porus excretorius ist mit einer SchlieB- 
scheibe versehen. 

Yon den bisher bekannten 5 Arten dieses Genus haben mir 
bloB nachstehende 3 vorgelegen. 
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Chiovcliis oxyceplialus (Dies.). 

(Taf. 26, Fig, 13—15, 18—20, 22, 23, 26, 27; Taf. 27, Fig. 1-2, 
5-8; Taf. 5, Fig. 1.) 

Amphisioma oxycephahun 0. M. Diesikg (4), p. 231, tab. 24, fig. 1 — 9. 

C. 1[. Diesing cliarakterisiert die Art folgendeniiafieu : A. cor- 
pore polymorpho, planiusctilo, compresso auf tercfi, oblong o-ovato^ aiii oraio 
Icinceohdo, ore ferminali orhiculari ; aceicihuH suctorii Icdcrali orbkulari 
hinc postice sinuati Umbo promimtJo (1. c.), imd in der Beschreibiing 
besagt er niclit viel melir. 

Nacli Diesing’s Aufzeichnungen hat Natteker diese Art im 
Daniikanal verscliiedener Fische gefundeii imd zwar in folgenden 
Arten : 

1. Salmo aurafiis Xatt. No. 9. 3 Mannchen aus Ciiyaba. Oktober 

iind November 1824. 

2. Salmo pacu Natt. No. 43 = Mylefes bidens. 1 Mannchen imd 
5 Weibchen von dem Fundort Ciiyaba, Miirz, Mai imd Oktober 1824. 

3. Salmo pacupeba Natt. No. 26 = Myletes aureus, 2 Mannchen 
imd 1 Weibchen von dem Fundort Kio Parana, April imd Jiini 1823, 
imd 1 Mannchen von dem Fundort Pio Araguay, Oktober 1823. 

4. Siluriis megaceplialus Natt. No. 30 = Pimelodes megacepliahis. 
1 Mannchen von dem Fundort Ciiyaba, Oktober 1824. 

Bei meinen Untersuchimgen hat mir aus der Zoologischen Ab- 
teiliing des Wiener Hofmiiseiims ein sehr reiches Material vorgelegen, 
und zwar in folgenden Glasern: 

1. No. 977. Mit der Bezeichnung Amphisfoma oxycephalim Dies. 
zahlreiche junge Exemplare aus dem Wirt Salmo pacu = Myletes 
bidens. 

2. No. 978. Mit der Bezeichnung AmpMstoma oxijceplialum Dies. 

4 Exemplare aiis dem Wirt Salmo No. 121. 

3. No. 980. Mit der Bezeichnung AmpMstoma oxycephahm Dies. 
viele junge Exemplare aus dem Wirt Sahno No. 111. 

4. No. 981. Mit der Bezeichnung Ampliistoma oxyceplialum Dies. 

5 geschlechtsreife Exemplare aus dem Wirt Scdmo pacu = Myletes 
bidens. 

5. No. 982. Mit der Bezeichnung AmpMstoma oxyceplialum Dies. 
mehrere Exemplare aus dem AVirt Salmo pacupeba = Myletes aureus. 

6. No. 983. Mit der Bezeichnung AmpMstoma oxyceplialum Dies. 
zahlreiche geschlechtsreife Exemplare aus dem Wirt Salmo pacupeba 
= 3Iyletes aureus. 
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7. No, 984. Mit der Bezeiclmung AmpMstoma oxyceplialnm Dies. 
eiiiige Exemplare aiis dem ^Vivt Sahno No. 80. 

8. No. 985. Mit der Bezeicliiiuiig Ampliisfoma oxijcephalum Dies. 
zahlreiche junge niid geschlechtsreife Exemplare aiis dem Wirt Sahno 
pacnpeha = Myletes aureus, 

9. No. 988. Mit der Bezeiclimmg AmpMstoma oxycephalum Dies. 
einige junge Exemplare aus dem Wirt Sahno pacu = Myletes hidens, 

Hier ist zii bemerkeii, daU die in den Glasern No. 956 imd 987 
der Zoologischen Abteilung des Wiener Hofmuseums mit der Be- 
zeiclinung AmpMstoma oxycephalum Dies, vorgefnndenen Exemplare 
sich als insgesamt zu PsendocladorcMs cylindricus (Dies.) gehdrig er- 
wiesen liaben, dalier ans der Reihe der Wirtstiere von CMorcMs 
oxycephalus (Dies.) Silurus megacephalus = Fimelodes megacephalus zu 
streicben ist. 

Die allgemeine Korperform schwankt, sclion C. 

M. Diesing riclitig bemerkte, je uach dem Alter sowie nach dem 
Grad der Entwicklung iind Ziisammenzieliung selbst in ein und dem- 
selben Wirtstier. in sehr weiten Grenzen. Die jungen Exemplare 
sind namlicli znmeist zylindriscli, gestreckt, stabchenfurmig (Taf. 26. 
Fig. 15), indessen gegeu das vordere Ende ein wenig verschmalert. 
am Sclilnud aber anffallig verengt. Encken nnd Bancli kanm 
merklicli gebogen, fast gerade, die reclite nnd linke Seite aber 
ziemlich stnmpf gernndet; besonders in den Glasern No. 977, 985, 
988 faiiden sicli derlei Exemplare. Diesen sehr nahe stehen jene 
zylindrisclien jnngen Exemplare, die annahernd einer Spindel ahnlich 
sind. insofern sie an der Mitte des Korpers am breitesten, gegen 
das vordere nnd hintere Ende aber verengt sind nnd zwar gegen 
das vordere Ende anffallig starker (Taf. 26, Fig. 13, 14, 18, 19), der 
Eiicken ist mehr Oder weniger gerade. der Bancli ziemlich gewolbt 
(Taf. 26, Fig. 14, 19), die reclite nnd linke Seite ist merklicli ge- 
rnndet; besonders die in den Glasern No. 977, 982 nnd 984 ent- 
haltenen Exemplare sind solcherart. Alinliche Exemplare fand ich 
aber in Glas No. 988. Nicht selten aber sind unter den jnngern 
und solbst nnter den vollstaiidig entwickelten Exemplaren solche. 
dereii Korper ganz zjdindrisch nnd knrz ist. d. i. die fast hberall 
einen gleiclien Dnrehmesser liaben nnd am Mundeiide nnd an dem 
Saugnapf verengt sind (Taf. 26, Fig. 20, 24); solche fand ich in den 
Glasern No. 980 nnd 982, deren linke nnd reclite Seite stnmpf ge- 
rnndet ist. Der Korper zahlreicher Exemplare ist indessen bereits 
mehr oder weniger llach, eier-, schild- Oder lanzenformig, doch linden 
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sicli darimter aiicli solclie, die gewissermafien Ubergaiige ziir Walzen- 
form bilden. Unter den jnngeni. annahernd eifib-migen Exemplaren 
faiiden sich aucdi solclie, deren Kdrpev nahezii zylindriscli. die reclite 
uud liiike Seite aber ziemlicli scharf geriindet ist (in den Glasern 
No. 983 nnd 988); es gibt aber anch etwas abgeflachte, gestreckt 
eiformige Exemplare, deren rechte nnd linke Seite scliarf, nur ganz 
wenig geriindet ist (Taf. 26, Fig. 23) in den Glasern 978, 980 iind 
981. Selir aiiffallend siiid die vollstandig flacben, ei- Oder schild- 
forinigen Exemplare, deren Eiicken nnd Banch fast gerade, die 
rechte nnd linke Seite indes scharf ist; in Glas No. 981 fanden sicli 
anch solche Exemplare, deren Kurper vorn stark verbreitert, hinteii 
aber zngespitzt ist (Taf 26, Fig. 23), Als typische Kbrperform ist 
hbrigens meines Erachtens die flache lanzenfdrmige zn betrachten 
(Taf 27, Fig. 1, 2). insofern derartige Exemplare nicht iinr ins- 
gesamt vollstandig geschlechtsreif sind nnd viele Eier enthalten^ 
sondern zugleich anch die groBten sind, wie die in den Glasern 
No. 983 nnd 985 befindliclien, deren Rhcken nnd Bauch fast gerade, 
die rechte nnd linke Seite aber stets scharf ist (Taf 27, Fig. 1). 

Die GroBenverlialtnisse des Kbrpers schwaiiken gleichfalls nacli 
dem Alter nnd dem Grad der Znsammenziehnng. Die Korper- 
lange betriigt 2.2— 9,5 mm, der groBte transversale Durchmesser 
0,7 — 3,5 mm, der groBte dorsoventrale Durchmesser 0,5 — 2,3 mm. 

Der Sangnapf liegt am bin tern Korpei’ende, init der Offnnng 
aber gegen den Banch, ist ganz birnformig, bisweilen indessen am 
Hinterrand der Offnnng etwas eingeschnitten; die GrbBe ist nacli 
den Individuen sehr verschieden, bei jiingern Exemplaren ist sie im 
Verhaltnis anffallend grofi, bei den entwickelten Exemplaren dagegen 
ziemlich kleiii; sein Durchmesser betragt ca. 0,72—1,2 mm, der 
Durchmesser der Muskelwandnng ca. 0,2—0,35 mm (znweilen mit 
einem Eand von gleichein Material). Der Durchmesser der Offnnng 
betragt 0,2 — 0,5 mm. 

Die Korpercn ticula ist glatt nnd fast hberall gleichdick, 
von 0,0075—0,01 mm Durchmess'er. Bei vielen Exemplaren erheben 
sich am anffallend verengten vordern Kdrperende, am Mundrand 
nnd hinter demselben in 5 — 6 Querreihen eigentiimliche Papillen, 
die entweder langer. fingerformig, Oder kiirzer, kegelfdrmig sind. 
Von den Fasern des Hantmnskelschlanchs sind die qnerlanfenden 
am schwachsten, die langslanfenden am kraftigsten, allein anch die 
diagonalen sind gut entwickelt. 

Die Mundoffnnng liegt am riisselartig verengten vordern 
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Eude, ist amiahernd ellipsenformig, der Band eiitweder glatt Oder 
mit Papillen bewehrt ihr Durchmesser ist ca. 0,1 — 0,13 mm. Die 
Miindhohle offnet sich unmittelbar in die Pliaryuxhohlung, denn der 
Mund ruht nicht aiif einem Muskelkegel (Taf. 28, Fig. 1). 

Der Pharynx beginnt unmittelbar bei der '\IiindofFnimg. ist 
im ganzen birnfurmig, 0,4 — 1 mm lang, der grdCte Durchmesser be- 
tragt 0,3— 0,4 mm, der kleinste 0,1— 0,2 mm; die beiden Seiten sind 
vor der Einmlindung des Osophagiis eingeschniirt, fernerliin auf- 
fallend gerundet; das hintere Ende ist in der Mitte eingeschnitten, 
somit in 2 Lappen geteilt (Taf 27, Fig. 3); die l\ruskelwandung hat 
0,05—0,06 mm im Durchmesser. An der Mundoffnung beflndet sich 
ein gut entwickelter Spliincter, dessen Durchmesser 0,03—0,04 mm 
betragt. Die beiden Phaiyngealtaschen sind kraftig entwickelt und 
einigermahen schon an Gen benierkbar; jede dieser Taschen ist 
schlauchformig mit einem grofiten Durchmesser von 0,1 — 0,13 mm; sie 
liegen mehr oder weniger parallel miteinander und blicken mit dem 
geschlossenen Ende gerade nach hinten; die Lange der die beiden 
scheidenden Wandung betragt 0,15 — 0,3 mm. In der iriiskehvandung 
vermochte ich, auBer den kraftig entwickelten radialen Fasern, die 
Schicht der meridionalen Oder langslaufenden Fasern. die inneni 
querlaufenden Oder aquatorialen Fasern sowie die an denselben nach 
auBen liegenden Langsfasern Avahrzimehmen. 

Der Osophagus entspringt an der Baiichseite des Phaiynx 
vor der Scheidewand zwischen den Phaiyngealtaschen, ist anfanglich 
gegen den Bauch und etwas nach hinten gerichtet, wendet sich so- 
dann in einem stumpfen Winkel gegen den Riicken und lauft hieraiif 
dem Blicken genahert nach hinten; vor der Yerzweigung der Darm- 
schenkel bildet derselbe einen mehr oder Aveniger eiformigen Bulbus 
mit dicker Muskehvandung (Taf. 27, Fig. 7). Die Lange betragt in 
gerader Linie gemessen 0,8 — 1,1 mm, der groBte Durchmesser 0,15 
bis 0,17 mm. 

Die Darmschenkel ziehen von ihrem Ursprungsort entweder 
anfanglich bogig etwas seitwiirts und nach hinten oder zumeist fast 
gerade nach hinten und zwar entfernt von den beiden Korperseiten 
und dem Blicken genahert; bei ihrem Verlaiif beschreiben sie stets 
einen geschlangelten Weg, zeigen 3 bogige Hohen und 2 Yertiefiingen 
(Taler), nach hinten A^erlaufend werden sie allmahlich dicker, das 
dickste hintere Ende liegt ca. 0,4—0,65 mm von dem Saugnapf ent- 
fernt; ihre gauze Lange schwankt zwischen 1,5— 5,4 mm. Es fanden 
sich auch Exemplare, deren Darmschenkel mehrfach geschlaugelt 
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wareii uiid bis zu einem gewisseii Grad sogar Scbliiigen bildeten 
(Taf. 26, Fig. 18, 19) (im Glas No. 985). Bei starker zusammen- 
gezogenen flaclieii Exemplareii ist der Verlaiif der Darmsclieiikel selir 
haiilig gaiiz iiiiregelmabig. 

Die ExcretionsgefaBstamme zielien uiiter den Darm- 
scbeiikeln und langs derselben bin, teilen sicli in deni Eaiiin 
zwisclien den beiden Hoden bzw. bei der ersten Yertiefnng der 
Darinschenkel in 2 Aste. deren einer an beiden Seiten langs des 
Innenrands der Darinsclienkel gegen den Cirrnsbeutel, der andere 
liingegen langs des Aufienrands der Darinsclienkel fast bis znm 
Pharynx lauft und bier sicb banfig znruckkrunimt; ihr groBter Diircb- 
inesser betragt 0,08 — 0,1 mm. Die Excretionsblase liegt zwisclien 
der Scbalendruse und dem Saugnapf, lauft scbief nach binten und 
obeii; der Porus excretorius liegt 0,5— 1,1 mm von der Offnung des 
LAURER’sclien Kanals eiitfernt; der abgerundete vSpbincter besteht 
aus kleinen scblauclifcirmigen Zellen. 

Die G e n i t a 1 0 f f n u 11 g liegt vor dem vordern Korperdrittel. 
fainter dem Osopbagealbulbus, ca. 0,8— 1,8 mm von der Mundoffnung 
eiitfernt, an den zusamniengezogenen Exemplareii natilrlicb immer 
naher als an den ganz ansgestreckteii; die Umgebung tritt in 
Form einer 5Varze bervor, bildet aber keine Genitalscheibe. Aus 
der Genitaloffnung erbebt sicb bei zablreicben Exemplareii ein den 
Ductus ejaculatorius entbaltender Cirrus, der an der Basis scbwacb 
eingeschiuirt. an der Spitze aber gerundet ist (Taf. 27, Fig. 8). 

Die Hoden liegen groBtenteils in dem von den Darmsclienkeln 
verschlosseiien Baum, und zwar zwisclien den bogigen Erbobungen. 
folglicb bintereinander unter den Darmsclienkeln. Jeder Hoden ist 
mebrfacb verzweigt, die einzelnen Zweige sind lappenformig (Taf. 26. 
Fig. 13—27), besonders an jungen Exemplareii, Oder langer, finger- 
formig, Oder an den Spitzen aberinals verzweigt, besonders an altern 
Exemplareii (Taf. 27, Fig. 1, 5, 6). Die Zweige erhebeii sicb groBten- 
teils an den Eanderii der Hoden, bisweilen aber zeigen sicb 
1 — 2 solcber Answiichse auch an der Bauchseite. An dem Haupt- 
komplex der Hoden ist der Querdurcbmesser je nacb dem Grade 
der Entwicklung verscbieden. bei entwickelten Exemplareii betragt 
derselbe ca. 1 — 1,4 mm, die Lange der Aste oder Auswiiclise 
0,1— 0,4 mm. Die Vesicula seminalis externa ist kaum benierkbar. 
wmbrend der Cirrusbeutel gnt entwickelt ist, er bat die Form einer 
Birne Oder eines gestreckten Eies (Taf. 27, Fig. 8). seine Lange 
betragt 0.3— 0,8 mm, sein groBter Durcbmesser 0,1 — 0,5 mm. Die 
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Vesiciila seminalis interna ist inehrfach versclilungen, fiillt aber das 
Innere des Cirrnsbeutels nicht ganz aus. sondern laCt noch Eaiim 
fiir die Prostatadrllsen. Der Ductus ejaciilatorius oifnet sich geinein- 
sain init dem Metratenn und bildet somit einen Ductus henna- 
phroditicus (Taf. 27, Fig. 8). 

Der Iveim stock liegt auf dem von den Darmsclienkeln um- 
schlossenen Kauin. von dem liintern Hoden ca. 1.2— 1,4 mm. von dem 
Saugnapf aber bloB 0,6 — 1,2 mm entfernt in der Mittellinie des 
Korpers und dem Riicken etwas genaliert, ist mehr Oder weniger 
kugel- odei' eiformig und hat 0,26 — 0,4 mm im Durclimesser. Der 
Keimgang lauft nach hinten und wendet sich sodann gegen den 
Bauch, zu dem hiuter und unter dem Keimstock liegenden Ootyp. 

Das Ootyp ist ein auffallend grofier, querliegender Schlauch, 
welcher bisweilen in 2 Teile abgesclinhrt ist und 0,7— 0,9 mm lang 
ist. Der LAUKEu’sche Kanal hat einen geschlangelten Verlauf, 
liegt 0,5— 1.1 mm von dem Porus excretorius entfernt; ein Sphincter 
ist nicht vorhanden ; in seiner Nahe offnet sich auch das Receptaculum 
seminis in den Keimgang. Der Uterus zieht anfanglich nach hinten, 
schwankt dann nach vorn und liiiift in dem von den Darmscheiikeln 
umschlossenen Raum an der Bauchseite bis zii dem liintern Hoden, 
lauft sodann iiber die Hoden, zieht an der Seite des Cirrnsbeutels 
voriiber und offnet sich in den Ductus herniaphroditicus. Die Eier 
sind ellipsenfdrmig, 0,07—0,13 mm lang. init dem groBten Durch- 
inesser von 0,05—0,07 mm. 

Die Dotterstocke liegen auf dem von den Darmsclienkeln 
umschlossenen Raum und in gleicher Hohe mit denselben; sie sind 
auffallend kiirz, indem ihre gauze Lange bloB 0,9 — 1,23 mm betragt, 
und reichen nur bis zu der hintern Vertiefung der Darmschenkel 
hiuan. Jeder der Dotterstocke ist baumartig verzweigt, am liintern 
Elide aber sind die Zweige klirzer und zahlreicher als gegen das 
Vorderende zu, wo die Dotterfollikel bloB Knoten bilden. Die Dotter- 
follikel sind zumeist kugelformig. Die Querleitung, welche die beiden 
Dotterstocke verbindet, lauft hiuter dem Keimstock und bildet ein 
ziemlich groBes Dotterreservoir. 

Chlorchis dilatatus n. sp. 

(Taf. 27. Fig. 9—11.) 

Der Ivor per ist breit eiformig, hinten geriindet, vorn ziigespitzt, 
flach, die beiden Seiten scharf, stiimpf bogig (Taf. 27, Fig. 9), 8 mm 
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lang. cler gToUte transversale Dui'chmesser ist in der Mitte 5 iiiin. 
Es ist indessen niclit unmoglicli, daU der Korper bei der Kon- 
servieriing ziemlicli betrachtlich zusaininengescliriinipft nnd verkiirzt 
ist, woraiif' nacli der Lage der innern Organe mit Keclit geschlossen 
werden kann; demnach ware die Kdrperlange etwas grower, dei* 
transversale Dnrchmesser aber kleiuer anzunehinen. 

Der Saugnapf liegt am hintern Kbi'perende, ini vollen Sinn 
des Worts an der Bancliseite, und aucli die Oflfiuing blickt gegen 
den Bauch (Taf. 27, Fig. 9); er ist zwar mehr odei* weniger kreis- 
Ibrinig, allein der transversale Dnrchmesser ist groBer als dei* 
sagittale, ersterer betragt namlich 2,9 mm, letzterer hingegen 2,4 min. 
Die ]\hiskelwandung ist iiberall gleichdick, ihr Dnrchmesser 0,6 mm. 
es erhebt sich daran ein ziemlicli holier Band. Die Otfniing ahnelt 
einer qnerliegenden Ellipse, ihr transversaler Dnrchmesser betragt 
1.7 mm. 

Die Kdrpercnticula erscheint hberall gleichdick, d. i. ca. 
0,019—0,02 mm. sie ist ganz glatt, nnd blofi urn die Mimdoffnnng zeigt 
sich einige Faltnng, die often bar von der Znsammenschrnmpfnng her- 
riihrt. Yon den Fasern des Haii tmnskelschlanchs veriuochte 
ich bloB die qnerlanfenden und langslaufenden wahrznnehmen; erstere 
sind auffallend dick, ihr Dnrchmesser betragt 0,03 — 0,04 mni, die langs- 
lanfenden hingegen sind auBerordeiitlich diinn, d. i. kanm 0,002 mm 
dick. Das Netz im Parenchym ist ini Yerhaltnis recht locker, bzw. 
die Lhcken sind grofi, dementsprechend sind die Fadeii des Netzes 
ziemlicli dick, muskelartig. In verschiedenen Kbrperteilen, besonders 
langs der innern Greuze des Sangnapfs sowie zwischen dem 
Pharynx und dem Anfang der Darmschenkel ist feiner graiuilierter 
Parenchymstoff zu sehen, in welcheni ganz dnrchsiclitige kngel- 
fbrmige Zellen teils vereinzelt, teils in Grnppeii von verschiedener 
GrdBe zerstrent sind. Der Dnrchmesser der Zellen betragt ca. 
0.1—0,12 mm. 

Die Y nil dbffn ling liegt am vordern Korperende anf einem 
schwach entwickelten Miindkegel, dessen Yuskulatur nnr sehr schwach 
entwickelt ist. Am Band der Mnndoftiiung nnd in der ^[nndhohlung 
erheben sich kleine Papilleii (Taf. 27. Fig. 10). deren Dnrchmesser 
0,4 mm betragt. 

Der Pharynx gleicht einem annahernd eiformigen Schlauch. 
die beiden Seiteii sind gleichmaBig nnd stumpf bogig, das hintere 
Elide gernndet, die Hohlung ahnelt einem birnforniigen Schlauch. 
seine ganze Lange betragt 1.3 mm, der groBte transversale Durch- 
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messer 1,3 mm. Die Muskelwandiiiig ist im Durclisclinitt 0,4 mm 
dick, ihre auGere Greuze wird diirch langslaufeiide bzw. meridionale 
Faserii gebildet, wahreiid an der innern Greuze sicli eiue doppelte 
Schicht Ringfasern zeigt, aiif dienach aiiGen eiiie Schicht meridionaler 
Fasern folgt; zwisclien den 2 Greuzschichten laufen radiale Faserii. 
die mannigfacli verzweigt, aber im Verhaltnis diiim siiid (Taf. 27, 
Fig. 10). In der Mnskehvandiing liegen 2 Spliincteren, imd zwar einer 
am vordern Ende der Sclilundhohlnng, der andere am hintern Ende 
von dein Osophagus bzw. zwisclien den zweiPliaiyngealtaschen (Taf.27, 
Fig. 10); der am Mundende beflndliche ist schwacher, yon 0,14 mm 
Durclimesser, der liintere kraftiger, von 0,2 mm Durchmesser. Die 
Pliar}iigealtaschen sind im Verhaltnis klein, schlaiichformig iind 
liegen derart in der Muskelwandung, daG sie von auGen nicht zu 
bemerken sind, mit dem breitern, gerundeten iind gesclilossenen Ende 
blicken sie nacli auGen nnd hinten, ihre Lange betragt 0,22 mm. 

Der Osophagus dringt am liintern Ende des Phaiynx in die 
Pliaryngealmuskelwandung, in welcher ihn der erwahnte Sphincter 
umgibt; in seinem Verlaiif ist er, sicherlich infolge der Zusammen- 
schrumpfung des Korpers, mehrfach verschlungen iind bildet am 
hintern Ende einen kraftigen Bulbns, der annahernd die Form eines 
Eies hat, sein Durchmesser betragt ca. 0,22 mm. 

Die D arm sell enk el entspringen unter dem Osophagealbulbus, 
lanfen anfanglich gegen die beiden Korperseiten, biegen sich dann 
bogig nacli hinten und ziehen hierauf schwach geschlangelt, fern 
den beiden Kbrperseiten, dem Eiicken genahert nacli hinten bis in 
die Nahe des Saugnapfs, von welcher ihr geschlossenes Ende 0.25 
bis 0,3 mill entfernt ist; ihre Lange betragt 2,7 mm. Es ist in- 
dessen nicht unmoglich, daG die Darmschenkel einen geraden Ver- 
laiif haben und zugleich noch laiiger sind und nur infolge der 
Verkurzung des Korpers einen geschlangelten Lauf angeiiommen 
haben (d^af. 27, Fig. 9). 

Die Genitaloffnung liegt hinter und unter dem Osophageal- 
bulbus, 2,3 mm von der Mundiiffnuiig entfernt; eine Genitalscheibe 
ist nicht vorhaiiden. 

Die Ho den liegen hintereinander auf dem von den Darm- 
schenkeln umschlossenen Raum und unter denselbeii einander ge- 
iiahert. Jeder Hoden ist in traiisversaler Richtuiig gestreckt, hat 
2.08 mm Durchmesser, ist reichlich verzweigt, und zwar erhebeii 
sich die lappeii- oder fingerformigeii Zweige nicht nur an der rechten 
und linken Seite, sonderii aiich an der Riickeii- und Bauchseite. 
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Das Vas efferens vermoclite ich iiiclit wahrzimelimen. Das Vas 
deferens ist in seinem Yerlanf zu einer Yesicnla seminalis externa 
erweitert. Der Cirriisbeutel ist eiformig, von 0,46 mm Dnrchmesser ; 
in ilirem Innern befindet sicli niclit niir die Yesicnla seminalis 
interna, sondern anch die Prostatadrilsen. Der Dnctiis ejacnlatorius 
bffnet sicli gemeinsam mit dem Metraterm in einen Ductus herma- 
phroditicus. 

Der Keim stock ist kugelfdrmig, von 0,75 mm Dnrchmesser, 
liegt in dem von den Darmschenkeln nmschlossenen Eanm, in der 
^[ittellinie des Kurpers, gegeii den Bauch gerlickt, 0,2 mm von dem 
Saugnapf niid 1 mm von dem hintern Hoden eiitfernt. Der Keim- 
gang liiiift nach hinten nnd etwas nach oben, indem das birn- 
tbrmige grohe Ootyp bin ter und iiber dem Keimstock liegt. Die 
Offnung des LAunEn’schen Kanals ist etwas vor den Keimstock 
gerhckt und 0.8 mm von dem Porus excretorius entfernt; einen 
Sphincter vermoclite ich daran iiicht wahrzunehmen. 

Der Uterus zieht zwischen dem Keimstock und dem hintern 
Hoden auf dem von den Darmschenkeln nmschlossenen Eaum, nahe 
dem Eiicken hin, kehrt sicli aber bald dem Bauch zu und fiillt die 
ganze Bauchseite von der rechten bis zur linkeii Seite vollstandig 
aus, laiift sodann mehifach verschlungen hber den Hoden bis zu 
dem Cirriisbeutel, neben welchem er herabsinkt und in dem Ductus 
hermaphroditicus endigt. 

Die Dotterstbcke sind baumartig verzweigt, ihr vorderes 
Ende ist weit schmaler als das hintere; sie liegen liber den Darm- 
sclienkeln, weit von den Seitenwandungen des Kbrpers entfernt, und 
zwar mit der hintern Halfte in dem von den Darmschenkeln um- 
schlosseiien Eanm, mit der vordern Halfte aber auberhalb desselben. 
langs des AuBenraiids der Darmschenkel, sodaB sie dieselben ge- 
wissermaBen kreuzeii. Die Dotterfollikel sind lappen- Oder kngel- 
fdrmig. Die einzelnen Dotterstocke entspringen nache dem Ende 
der Darmschenkel, erlieben sicli bis ziim Yorderrand des hintern 
Hodens und sind ca. 2 mm laiig. Die Qnerleituiig, welclie die beiden 
Dotterstocke initeinander verbindet. entspringt am hintern Ende der 
Dotterstocke, zieht liber dem Keimstock bin nnd bildet ein groBes 
Eeservoir. 

Die Eier sind ellipsenformig, 0,15 mm lang bei einem groBten 
Dnrchmesser von 0,08 mm. Der Cocon ist gekappt, und am hintern 
Ende zeigt sicli eine eigentuniliche Haftscheibe, in deren Mitte sich 
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auf eiliem kraterartigen Hiigel ein selir kurzer. stielartiger Fortsalz 
eiiiebt (Taf. 27, Fig. 11). 

Das eiiizige Exemplar clieser Art liat Prof. J. D. Anisits im 
Jalir 1903 aus clem paragiiayisclien Fiscli Colossohia hrcwhypoma in 
der Gesellschaft von Chiorchis impillatus (Dad.) gesammelt. Die- 
selbe imtersdieidet sicb von den librigeii Arten clieser Gattnng in 
mehrfaclier Hinsiclit; ilire auffalligsten Merkmale sind: die Form 
nnd Struktnr des Pliarynx. der Ansgang des Osopliagns aus dem 
Pharynx, die eigenartige Verzweignng der Hoden sowie der Verlanf 
des Uterus. 


Chiorchis papiUatus ik. sp. 

(Taf. 26. Fig. 16, 17, 21. 24, 25; Taf. 27, Fig. 3, 4.) 

Es lagen mir zahlreiclie Kxemplare dieser Art vor; die meisten 
land icli in eineni von Prof. J. D. Anisits aus Paragua}" gesandten 
Stiickclien Magen von Colossoma hrachypoma^ walirend ich in dem vom 
Wiener Hofinuseum mir znr Yerfugung gestellten ^Material blof) in 
den folgenden 2 Gliisern einige Peprasentanten derselben fand: 

1. No. 950. Unter dem Namen Amphistoma fcrrnm-cqiiinum Dins. 
2 Exemplare aus Boras mnrica = Cataphradus mnrica, 

2. No. 988. Unter dem Namen Amphistoma oxycephalum Dies. 
aus Salmo pacn = 3[yldes hkJens melirere Exemplare in Gesellschaft 
von Chiordiis oxycephaJus (Dies.). 

Die allgemeine K dr perform ersclieint ziemlicli variabel 
nnd zwar infolge der bei Konservierung in verschieclener Eichtung 
nnd in verschiedenein Grad erfolgten Zusammenziehung. Der 
Kdrper der t3^i)ischen Exemplare ist walzenformig, vorn gespitzt. 
schmal, nach hinten bis znr vordern Grenze des Saugnapfs allmahlich 
verbreitert, vom Saugnapf an wieder verengt (Taf. 26, Fig. 16\ 
8olche land ich nnter den Exemplaren aus Paraguay nnd den in 
Glas No. 988, unter letztern aber anch solche. deren Kdi’per vorn 
auffallend verengt, der Saugnapf starker erhdht. Riicken nnd Bauch 
aber etwas abgeflacht war (Taf. 26, Fig. 21). Die in Glas No. 950 
vorgefiindenen Exemplare waren von den vorigen einigermahen ver- 
schiedeii, d. i. der Kdrper ganz walzenformig, fast liberall gleichdick. 
blol.) am vordern Kdrperencle auffallend verengt. Diesen sehr ahnlich 
sind von den paragiiayisclien Exemplaren die verkiirzten, die 
eiiier dicken Walze gleichen, die das Eesultat einer in der Langs- 
richtung erfolgten gleichmafiigen Zusammenziehung nnd einer in 
(^uerrichtung erfolgten gleichnn’iCigen Ansdehnnng (Taf. 26, Fig. 24). 
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Vom Tyi)us am meisteii abweicliend siiid jene paraonayisclieii 
E]xemplare. dereii Kdri)er voii obeii geseheii melir odev weiiiger 
eiformig, voru spitzer als liiiiten, Riickeii iind Baiicli abgeHaclit, die 
rechte iind liiike Seite scliarf. mir wenig genindet ist (Taf. 26^ 
Fig. 25). Der Bauch der walzeiiformigen Exemplare ist melir Oder 
weiiiger gerade, der Eiicken hiiigegeii schwach gewulbt (Taf. 2(h 
Fig. 17). 

Die Grobeiiverlialtiiisse sind nacli dem Grad iind der Art der 
Zusammeiiziehuiig selir verschieden; die Kdrperlaiige betriigt 8.5 bis 
5,5 mm, die groBte Breite 1.5 — 2.7 mm, die Hohe 1.5 — 2,7 mm; am 
langsteii siiid iiatiirlich die typisclien riibeiiformigeii, am kiirzesten 
die ziisammengezogeiieii ttacheii Exemplare, die ziigleich am breitesteii 
iiiid am wenigsteii hoch sind. 

Der Saugnapf liegt am hiiitern Kdrpereiule. mit der Oftining* 
gegen deii Baucdi. er ist ganz kreisformig, d. h. kiigelformig, am 
HiiiterraiKl die Offiiuiig abgescluiitten ; der Durchmesser betriigt 
0,8 — 1 mm. Die OiFming ist breit birnfurmig imd blickt mit dem 
ziigespitzteii Teil nach liinten (Taf. 26. Fig. 16. 21. 24, 25); der 
Durchmesser der ]\Inskehvand betragt 0,1 — 0.2 mm. derjenige der 
()ffnmig 0,2—0,25 mm. 

Die Kdrperciitieiila ist hberall glatt imd fast gleichmaBig 
dick, ilir Durchmesser betragt 0,008 — 0.01 mm. Bei samtlicheii 
Exemplareii erhebeii sich am vordern, verengten Korperende. am 
Muiidrand iiiid hiiiter demselben 5 — 6 Qnerreihen eigentiimlicher 
Bapilleii, die raeist kegelformig sind. 

Der Hautmuskelschl aiich besteht iiiir aiis Quer- uud 
Langsfaserii; erstere sind duiin und liegen diclit aiieiuander ge- 
drangt. Avogegeii die Langsfaserii entferiiter voneinander liegen und 
dicker sind. 

Die Mundoffnung liegt am vordern, riisselartig verschmalerten 
Korperende, ihr Band ist stets mit Papillen bewelirt; ihr Durch- 
messer betragt durchschnittlich 0,1 mm. Die Mundhohliing ciffnet 
sich uiimittelbar in die Phaiyngealhdhhing. weil der ^Iiind nicht 
auf einem eignen Muskelkegel sitzt (Taf 27, Fig. 3. 4). 

Der Pharynx beginnt uiimittelbar an der Mundoffnimg, ist 
im ganzen birnformig. 0,5— 0.6 mm lang, der grofte Durchmesser 
schwankt zwischen 0,33 — 0,38 mm, der kleinste zwischen 0,08 bis 
0,15 mm; die beiden Seiten sind vor der Einmundung des Osophagus 
eingeschiiurt, jenseits desselben aiiffallend genindet, das Hinterende 
in der j\Iitte eingeschnitten und somit in 2 Lappen iieteilt (Taf 27. 
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Fig.3): die JIuskelwaiid hat 0,04—0,053 imii im Diirclimesser, am Muiid- 
ende ist ein gut eiitwickelter Sphincter von 0,03—0,035 mm Diirclimessei’. 
Die 2 Phaiyngealtasclien sind kraftig eiitwickelt imd schoii von 
aiiBen einigermafien erkennbar; jede der Phaiyugealtaschen ist 
schlauchforinig init dem groBten Dnrchmesser von 0,08—0,1 mm; 
sie liegen raehr oder weniger parallel initeinander imd blickeu mit 
dem geschlossenen Ende gerade nach hinten; die Lange der Scheide- 
wand zwischen denselben betragt 0.2—0,26 mm. Die Oberflache 
des ganzen Pharynx ist mit meridionalen Fasern bedeckt. Filter dei* 
Cnticularschicht der Wandung des innern Lumens folgt eine Schicht 
von Querfasern nnd nach innen von derselben eine Schicht von Lilngs- 
fasern; die Hauptmasse der Pharyngealmuskulatur aber bilden die 
radial laiifenden Parenchymmuskeln, zwischen welchen Parenchym- 
netze. 5tj^oblasten und Epithelzellen zerstreut liegen. 

Der Osophagiis entspringt an der Eauchseite des Phaiynx 
vor der Scheidewand zwischen den Pharyngealtaschen (Taf. 27, 
Fig. 41 Derselbe ist anfangs gegen den Banch und etwas nach 
hinten gerichtet, wendet sich dann in stumpfem AVinkel gegen den 
Riicken, lauft sodann dem Riicken genahert nach hinten und bildet 
vor der Verzweigung der Darmschenkel einen mehr oder weniger 
eilbrmigen Bulbus mit dicker AVandung. Die Lange betragt in 
gerader Linie gemessen 0,55 — 0,6 mm, der groBte Dnrchmesser 
0,15—0,2 mm. 

Die Darmschenkel laufen von ihrem Ausgangspunkt an an- 
fanglich bogig, etwas seitlich und dann nach hinten, in ihrem A^er- 
lauf beschreiben sie stets eine AVellenlinie und liegen entfenit von 
den beiden Seiten und dem Eiicken genahert und zeigen in normaler 
Lage 3 bogige Erlu’diungen und 2 A'ertiefungen (Taf. 26, Fig. 16, 
21, 24. 25); in ihrem A'erlauf nach hinten veibreitern sie sich all- 
mahlich; das hintere dickste Ende liegt von dem Saugnapf durch- 
schnittlich 0.06—0,1 mm entfeimt; ihre gauze Lange schwankt 
zwischen 1,25—1.3 mm. Die Darmschenkel der flachen Exemplare 
haben einen unregelmaBigen A^erlauf nnd sind mehrfach gekrumint 
(Taf. 26, Fig, 25). 

Die Excreti onsgefaBs tamme laufen unter den Darm- 
schenkeln und langs derselben, teilen sich in dem Baum zwischen 
den zwei Hoden bzw. an der ersten A'ertiefung der Darmschenkel in 
2 Aste. von welchen der eine an beiden Seiten am Innenrand der 
Darmschenkel entlang gegen den Cirrusbentel, der zweite aber am 
AuBenrand des Darmschenkels entlang fast bis zum Phaiynx lauft 
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imd sicli von liier liaiifig zuruckweiidet. Die Kxcretionsbla>se 
lieji't zwischen der Sclialendruse mid dem San^napf, laiift scliief 
iiacli hinteii mid oben; ihre Offmmg liegt 0.5 -0.8 mm von der Off- 
nnng des LAUREn’sclien Kanals entfernt. 

Die Geni talbffn un o- lieg-t vor dem vordern Tvorperdrittel. 
liinter dem Osopliagealbulbus, migefabr 0,8—1 mm von der Miind- 
ritfnnng entfernt, an den ziisammengeschrnmjiften Exemplareii natiir- 
licli immer nalier als den ganz ansgestreckteii ; der UmriB ist glatt. 
bildet keinen Hiigel, der Cirrus ragt daraiis liervor. 

Die Ho den liegen znm groBten Teil in dem von den Darm- 
schenkeln nmgebeiien Eaum. mid zwar zwischen den ersten zwei 
bogigen Erliohniigen, somit liintereinaiider miter den Darmsclienkeln. 
Beide Seiten jedes Hodens bilden in der Regel je 2 stumpf ge- 
riindete Vorsprhnge, bisweilen aber konnen anch am Vorder- und 
Hinterrand Vorsprhnge aiiftreten, am Eiicken mid Bancli aber iiiclit. 
Der Querdiircliraesser der Hanptmasse der Hoden betragt 0,35 bis 
0,4 mm. Die Yesicnla seminalis externa ist kaum walirnelimbar. 
wogegeii der Cirriisbeiitel giit entwickelt ist, derselbe ist eifbrmig. 
0,3 — 0,35 mm lang mid von 0,2—0,25 mni im Dnrclimesser. Die 
Yesicnla seminalis interna ist 2— ^3mal versclilmigeii, fhllt aber das 
Iiinere des Cirrnsbeutels iiiclit vollstaiidig ans mid laBt nocli Eanm 
fiir die Prostatadriisen. Der Ductus ejaculatorius vereinigt sicli selir 
bald mit dem iletraterm, weslialb der Ductus liermapliroditiciis 
ziemlicli lang ist. 

Der Tv ei 111 stock liegt anf dem von den Darmsclienkeln mii- 
sclilosseiien Rauni . migefalir 0,4 — 0,6 mm von dem liinterii Hoden 
mid 0,4—0,45 mm vom Sangiiapf entfernt in der Mittellinie und 
etwas dem Eiicken geiuiliert, ist melir oder weniger kegelformig, von 
0.23—0,26 111111 Dnrclimesser. Der Iveimgaiig lauft iiacli hinteu 
nnd biegt daiiii gegen den Bauch zu dem liinter mid unter dem 
Keimstock liegendeii Ootyp. Das Ootyp ist auffallig groB, eiiieni 
qiierliegeiiden Sclilauch gleich, 0,5 mm lang. Der LAUREn’sclie Ivanal 
hat eiiieii gesclilangelten Yerlauf mid liegt 0,15 — 0,4 mm von der 
Excretioiisoffnmig entfernt. Der Uterus verlauft aiifanglich nach 
hill ten, wendet sich dann nach vorn mid dringt dann anf dem von 
den Darmscheiikelii nmschlosseiien Eaum bis zu den hiiitern Hoden 
am Bauch, gelangt sodami liber die Hoden, lauft neben dem Cirrus- 
bentel und ergieBt sich in den Ductus herniaphroditicus. 

Die Eier sind eifbrmig, die Oberllache ihrer Hiille ist ganz 
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giatt, ilire Ijiiiige betragt 0.05—0.08 mm. ilir grciUer Durclimesser 
0.03 — 0,04 mm. 

Die Dotterstocke liegeii in dem von den Darmschenkeln 
nmsclilossenen Eanin in gleicher Kobe mit denselben; sie sind auD 
tallig kurz, insofern ibre gauze Lange mir 0,7—0,95 mm betragt 
und sie blob bis zur liintern Vertiefiing der Darmscbenkel binan- 
reicben. Jeder Dotterstock ist baumartig geastelt. die einzelnen 
Aste sind tranbenformig, die am liintern Ende sicb erbebenden sind 
langer und bilden groBere Trauben. Die Dotterfollikel sind kngel- 
Ibrmig. Der die beiden Dotterstocke verbindende Querast laiift 
binter dem Keimstock und bildet ein ziemlicb groBes Dotter- 
reservoir. 

Unter den Hacben Exemplaren fand icb -mebrere, paarweise 
verbundene. Die Verbindung ist in alien Fallen derartig zustande 
gekommen, daB das eiue Exemplar das Mundende des anderii in die 
Hdblung des Saugnapfs eingesclilossen batte, und so lagen sie eins 
binter dem andern. Die in dieser Weise verbiindenen 2 Exemplare- 
lagen entweder beide auf dem Bancb Oder auf dem Eiickeii; in 
mancben Fallen aber lag das eiue auf dem Bancb, das andere auf 
dem Eiicken in demselben Niveau, Das Mundende der eingescblossenen 
Exemplare war stets keuleiiformig aufgedunsen (Taf. Fig. 19). 

Ob diese paarweise Verbindung irgend eine pbysiologisclie Be- 
deutung bat oder es bloBer Zufall ist. verinocbte icb nicbt zu ent- 
scheiden; aus dem Umstand indessen, daB sicli unter den unter- 
sucbten Exemplaren mebrei’e verbundene vorfanden und daB das 
Mundende der eingescblossenen, gleicbsam um die ^^erbindiing dauei- 
liafter zu gestalten, keuleiiformig aufgedunsen war. balte icb es 
nicbt fiir ansgesclilossen, daB der Verbindung deinnacb irgend eine 
pbysiologisclie Bedeutung zukomme. 

Hiiisiclitlicb der allgemeinenyerbaltnisse der Organisation stiinmt 
diese Art in boliem Grade mit Chiorchis oxijcephaUis (Dies.) iibereiin 
und zwar derart. daB icb sie einige Zeit fiir identiscli mit derselben 
bielt, und bloB auf Grand veigleiclienden Studiunis der bistologisclien 
Verbaltnisse liberzeugte icb niicb davon, daB es verscbiedene Arten 
seien. Vor allem ist es eine wicbtige Verscbiedenbeit, daB der 
Hautmiiskelsclilaiicli dieser Art bloB aus quer- und langslaufenden 
Fasern bestebt, bei Chiorchis oxijccphalus dagegen aus quer-, liings- 
laufeiiden und diagonalen. Zudem sind bei Chiorchis papillatus die 
Epitbelzellen biriiforniig, die Hoden mit wenig und stumpfeii \5>r- 
spriiiigen verseben, bei Chiorchis oxyccphalus aber sind die Epitbol- 
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zelleii i)ol 3 ^gun<i], die Hoden siiid mit vieleii uiid spitzen Vorspriiiigen 
verselieii: das Pareiicliyni loser. 


II. 

Aiiatoiniseli-lustologfsche Verliiiltuisse. 

Mit deiii Studium der voii F. Fischoedek in iieiierer Zeit imter 
dem Namen Panunphisiomklae zusaniineiig'efaBten (G), friiher in der 
Familie Amphistomidac vereinigteii Trematoden Iiabeii sich iin Tjanfe 
der Zeit zwar mehrere Forsclier in sehr verscliiedener Richtung 
befalR, alleiii keiner derselben hat bisher. ineiiies Wissens, sein 
Augeiimerk auf das eingeliende aiiatoiniscli-liistologisclie Studium 
der in den Fisclien lebendeii Arten gerichtet. Die Forsclier, die 
auf diesein Gebiet tatig waren. haben alle, namentlich Otto Richard 
(10), der sich liauptsachlich auf anatomisch-histologischem Gebiet 
bewegte. uiul F. Fischoedek (6;, der in anatoinischer und S 3 ^steina- 
tischer Richtung arbeitete, fast ausschlieBlich die in Saugetieren 
lebenden Arten eingehend studiert. 

Als ich bei dem Studium der von J. D. Anisits gesandten, aiis 
dem shdamerikauischen Fisch CoUossoma hraclujpoma herstammenden 
Paramphistomiden-xlrten gleiclizeitig auch die mir vom Wiener 
Hofmuseum zurVerfiigung gestellten Arten, welche J.Xatterer in den 
►Tahren 1824—1832 gesammelt und C. M. Diesixg bearbeitet hat, 
in meine Studien mit einbezog, war ich moglichst beliissen, aucli 
die auatomisch-histologischen Verlialtnisse jeder Art darzulegen. 
Und urn in dieser Hiusicht, innerhalb der Grenzen der MoglichkeiU 
zu eingeliendern und verlafilichern Resultaten zu gelangen, war 
ich bestrebt, von jeder Art oder doch mindestens von dem grdfiten 
Teil derselben Schnittserien anzufertigen, damit ich mit dem Resultat 
meiner Untersuchungen , soweit das mir vorliegende ^Material und 
die Mittel es zulieCeii, in dieser Hiusicht erganzende Daten bieten 
kann. 

Zur Orientierung muB ich bemerken, dafi ich bei dem Unter- 
suchungsmaterial bzw. bei der Anfertigung der Sclinittserien iin 
Hinblick darauf, daB der groBte Teil der mir vorliegenden Arten, 
(L i. die von J. Xatterer gesammelten und im Besitz des Wiener 
Hofmuseums befindlichen Exemplare, nahezu seit 8 Jahrzehnten im 
Spiritus ruhen und auch J. U. Anisits die paragua 3 isclien Arten in 
Spiritus konserviert hat, mich gezwungen sah, ein moglichst ein- 
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faclies Verfaliren zu beobachteii, bzw. dafi icli die iieiiesten Metboden 
der mikroskopisclieii Techiiik iiiclit anznwenden vermoclite. Die ziir 
Herstelhuig von Seriensclinitten geeignet ersclieinenden Exemplare 
babe icb grofitenteils niit Pikrokarmin. ansnabmsweise mit Borax- 
karmiii Oder mit Fiicbsin gefarbt iind danii in Celloidin eingebettet. 
Die eben erwabnten Umstande niogen zugleicb zu meiner Ent- 
scbnldignng dienen. wenn meine lintersncbnngen stellenweise liicken- 
baft Oder eventuell nicbt in jeder Hinsiclit befriedigend sind. Gleicb- 
zeitig mbcbte icb bemerkeip. da6 icb micb in die Erdrternng prin- 
zipieller Fragen nicbt einlasse nnd micb rein nur aiif die Darlegung 
der Kesultate meiner Untersncbiingen bescbranke. 

r. Die allgemeine Form und Gliederung des Korpers. 

Die allgemeine Korperform zeigt sicb je nacb dem Grade und 
del’ Ricbtung der Scbruinpfnng selbst innerbalb ein und derselben 
Oattnng und sogar einer Art ziemlicb veranderlicbj ist aber dessen- 
ungeacbtet in gewissem Grade als konstant zu bezeicbnen. Unter 
den Arten finden sicb namlicb in erster Reibe solcbe. deren Korpei* 
entscbieden kegeF bzw. in gewissem Grade kurz bornfOrmig ist. wie 
speziell jene der Arten des Genus l)i]^Jodiscns (Taf. 24, Fig. 4 — 6. 
10—13). Ein andermal ist der Kdrper in groBerm Oder kleinerm 
MaBe stabcben- Oder aucb niebr walzenfdrmig, gegen das Vorderende 
starker Oder scbwacber verengt^ wie bei den Arten der Gattnngen 
MicrorcMs und FscudocladorcMs (Taf. 24, Fig. 18. 20, 27; 4'af. 25, 
Fig. 9. 18). ScblieBlicb begegnet man unter den Arten typiscb Oder 
mindestens sebr baufig flacb blattfbrmigen, wie z. B. den Vertretern 
des Genus Chmxhis, unter welclien indessen bei den Exeinplaren 
von Chiorcliis oxi/ccphcdus (Dies.) ziemlicb baufig aucb walzenfdrmige 
vorkommen (Taf. 26, Fig. 21, 23 — 25; Taf. 27. Fig. 1. 9). 

Die Korperform stebt im wesentlicben Zusammenbang mit der 
Struktur des Baucbs und Rilckens, der recbten nnd linken Seite. 
bzw. mit dem verscbiedenen Grad der Wulbung derselben. Bei 
den kegel- nnd walzenfurmigen Arten ist namlicb der Baucb und 
Rlicken, besonders letzterer. anffallig gewolbt, Avabrend bei den flacben. 
blattformigen der Baucli und Riicken tlacb Oder bbcbstens nur in sebr 
geringem AlaBe gewolbt sind. ]\Iit dem verscbiedenen Grad der Wol- 
bung des Baucbs und Ruckens stebt wieder die Wdlbung der recbten 
nnd linken Seite in Zusammenbang. insofern die Arten mit gewolbtem 
Baucb nnd Riicken mebr Oder Aveniger stumpf bogig sind. bei den 
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liaclieu Arteii aber spitz g*eriiiicletj iialiezu scharf. Diese Verscliiedeii- 
lieiten sind indessen iiiclit so wiclitig, iini bei der Uiiterscheidiing 
der Gattuugeii als Merkmale dieiien zii koniien, demi. Avie bereits 
erwahiit. liaiigt dies in boliein Grad von dem Sclirninpfimgszustande 
der Exemplare ab, bzw. von dem Lebensalter derselben sowie von 
dem Umfang der Eiermenge; welclie den Uterus aiisfullt. 

1. Der Mundkegel. 

Hinsichtlicb der Gliedernng des Korpers zeigen sicli bei den 
einzelnen Arten und in gewissem Gi ad sogar aucli bei den einzelnen 
Gattuiigen auffallige Yerschiedenheiten. Am vordern Korperende 
der Arten des Genus MkrorcMs zeigt sicli namlicli in alien 
Fallen, somit t3^piseli, eine sclimale. kegelfdrmige Abscbiiurung, der 
abgerundete Mundkegel. welclier in seinen Gewebestruktnr a^ou dem 
Pharynx A^erschieden ist (Taf. 24, Fig. 18 — 28). Ein solcher Mund- 
kegel findet sich auGerdem nur innerlialb des Rahmens der Gattung 
Diplodisciis, die Anwesenheit desselben ist jedoch bier niclit melir 
typisch. insofern er z. B. bei Biplodiscus marenzelleri nicht A'orhanden 
ist, Avahrend Biplodiscus cornu einen gut abgesonderten Mundkegel 
besitzt (Taf. 24, Fig. 11—14). Samtliche Arten der Gattungen 
PseudocladorcJus und Chiorchis sind schon durch den giinzliclien 
Mangel des Mundkegels cliarakterisiert, zu dessen Ersatz bei 
Chiorchk oiijcepludus das vordere Korperende rostruniartig auf- 
frllig A'erengt ist und an der Oberllaclie Quen-eilieii von Papillen 
triigt (Taf. 26, Fig. 13-15, 18—24; Taf. 27, Fig. 1). 

Die Strnktur, speziell die Muskulatur des Mundkegels, ist je 
nach der Art A^erschieden. Im Mundkegel von MkrorcMs megacotyle 
(Dies.) liegt namlicli unter der aufiern Cuticula eine Schiclit A^on 
(^uerfasern , die sicli vom Mundrand bis zur vordern Grenze des 
Pharynx ei'streckt (Taf. 24, Fig. 24). Yon dieser Qiierfaserschicht 
gehen nach iniien und hinten laufende tangentiale Fasern ans, die 
mit der innern \Yandung der Mnndhblile annahernd parallel bis 
zuin A'ordern Pharvnxende hinziehen. Aber auch A^on der innern 
AYandung der Mundhoblung gehen tangentiale Fasern aus, allein 
dieselben laufen scliief nach auGen und hinten, teils gegen die 
Cuticula, teils gegen das vordere Ende des Pharynx, und kreuzen 
sich sonach mit den nach innen gerichteten tangentialen Fasern 
und bilden gleichsam ein GeiA^ebe. Im Gewirr der in 2 Richtungen 
laufenden tangentialen Fasern ziehen innerhalb der Qiierfaserschicht 
nocli Langsfasern neben dem A^orderu Pharynxende vorliber bis zu 
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(ler iunerii Wandung der Muiidliohleii hiii (Taf. 24. Fig, 24), Bei 
Jlicrorchis ferrnm-cqiiiwun (Diks.) hat die ]\riiskulatiir des Miiudkegels 
schon einen vei wickeltern Verlauf. Hier linden sicli lulmlicli miter 
der Cuticiilarschiclit fast in der ganzeii Lange des Mnndkegels 
2 Schicliten von Querfasern iind zwischen denselben eine Schicht 
sehr schmaler Langsfasern (Taf. 25, Fig. 4). Die audei-e Querfaser- 
schicht ist nebst der Schicht von Langsfasern als zum Hautnniskel- 
schlauch gehorig zn betrachten. wogegen die innere Querfaserschicht 
ganz dem ]\rundkegel angehort, wenn sie aiicli mit der Schicht der 
tangentialen Fasern des Hautinnskelschlanchs honiologisierbar ist. 
Diese (^ueifaserschiclit erstreckt sich vom Yorderrand des Mnndkegels 
bis zum vordern Ende des Phaiynx, ist aber nach Iiinten allmalilich 
verengt. In der innern Substanz des Mnndkegels liegen gleichfalls 
2 Schicliten von Querfasern, von welcheii die aniiere aus kurzeni. weit 
weniger zahlreichen Fasern besteht: zwischen denselben und den beiden 
andern Querfaserschichten lanft je ein aus Langsfasern bestehendes 
Biindel vom Anfang des Phaiynx etwas schriig bis zum Yorderrand 
des Mnndkegels (Taf. 25, Fig. 4). Die innere Querfaserschicht ist 
viel liinger und kraftiger als die vorige, reicht vom Yorderrand des 
.Mnndkegels fast bis zum vordern Ende des Phaiynx und ist aus 
mehreren hiiitereinander liegenden Fasern zusammengesetzt. Idings 
der Mundhdhlenwanduug des Mnndkegels erstreckt sich eine Scheibe 
von Langsfasern bis zum Anfang des Phaiynx. Audi die tangen- 
tialen Faseni sind gut entwickelt, laufen aber nur in einer Iiichtung 
hill, und zwar von der aiiCern Wandiing des ilnndkegels schief zu 
der YAiidung. welche die Miindhdhle begrenzt, und lassen sich bis zu 
einem gewissen Grad mit den radialen Fasern des Phaiynx homologi- 
sieren. Die 3 gesonderten Faserschichten bilden zusammen den 
Sphincter des Aluudkegels, welcher in seiner Tiitigkeit auch von den 
tangentialen Fasern unterstutzt wird. Avahrend die Langsfasern und 
zum Teil auch die tangentialen als Retractoren des Mnndkegels 
ligurieren. 


2. Der Saugnapf. 

Die Anordnung des Saugnapfs ist nach den Gattungen mid 
Arten verschieden. Es ist ein haufiger Fall. dalJ der Saugnapf das 
hintere Korperende okkupiert und seine 31ittellinie fast zusammen- 
fallt mit der Mittellinie des Korpers, so bei den Arten der Gattnng 
Diplodiscus (Taf. 24. Fig. 4—6, 10 — 13). besonders aber jenen der 
Gattungen J)Iicrorchis und Fscudocladorchis. Ein andermal nimmt der 
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Sangnapf iiiclit das gauze liintere Korperencle ein, und seine Mittel- 
linie fallt mit der Llittellinie des Ivorpers niclit znsammeii, soiidern 
ist mebr Oder weniger dem Baiicli geiialiert, wie z. B. bei den Arten 
der Gattiing Ckiorclus (Taf. 20, Fig. 13 — 25; Taf. 27, Fig. 1. 2. 9). 
In ersterm Fall blickt die liervorstecliendste Partie der innern kon- 
vexen Seite gerade nadi vorn, iin aiideru Fall aber scliief iiacb vorn 
mid oben. 

In einzelnen Fallen indes weist die Anordnung, besonders aber 
die Riclitnng der Offnnng des Saugnapfs je nacli der allgeineinen 
EntAvickliing des fvbrpers bzw. nach deni Lebensalter eine zienilicli 
groGe Verscliiedenlieit aiif. Dies fiiidet sicli z. B. bei den Exemplaren 
von ClnorcJds oxi/cephalus (Dms.) in typisclier ^^'eise; bei den jungern 
derselben liegt der Sangnapf am Korperende, mit dem meist hervor- 
ragendsten Teil der konvexen Seite gerade nach vorn, mit der ()ffniing 
aber gerade nach hinten gerichtet. bei den altern, vollstandig ent- 
wickelten dagegen mit der hervorragendsten Partie der konvexen 
Seite nach dem liiicken. mit der Offniing aber nach dem Banch ge- 
richtet. 

Audi die GroBe des Saugnapfs ist ziemlich verschieden, was 
hbrigens fast typisch in enger Yerbindmig steht mit der GroGe des 
Querdiirchschnitts des Kurpers, besonders bei denjenigen Arten, bei 
welchen die Offnung des Saugnapfs mehr oder weniger gerade nach 
hinten blickt. Am nmfangreichsten bzw. von groGtem Durchmesser 
ist der Sangnapf bei den Arten der Gattiing Biplodkcus (1,2 — 2 mm). 
Dh^sen schlieGen sich die Psendodadorchis- (1,5 — 2,5 mm) und 
die Mkrordns- kvt^w (1 — 2,5 mm) an, deren Sangnapf relativ zieni- 
lich geraumig ist. Der Sangnapf der Chiordiis- kvi^w ist im Gegen- 
satz zii den vorigen in der Regel stets von geringem Umfang (0,7 
bis 1,2 mm), sein Durchmesser steht nur bei den jiingern Exemplaren 
ill eager Beziehung zum groGten Durchmesser des Korpers, bzw. 
stinimt mit demselben fast iminer iibereiii, wahrend derselbe bei den 
entwickeltern, altern Exemplaren stets auffallig klein bzw. viel 
kleiner ist als der groGte Durchmesser des Korpers. Das schonste 
Beispiel in dieser Beziehung bilden die verschieden alten Exemplare 
von Chiovdiis oxyccphalus (Dies.). 

Ich muG tibrigens bemerken . daG die GroGe bzw. der Umfang 
des Saugnapfs und sein Verhaltnis zum Durchmesser des Korpers 
in hohem MaG von dem Grad und der Richtung der Schrumpfung 
des Saugnapfs und des ganzen Korpers abhangt, wie sich dies 
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besoiiders an deii eiiizelnen Elxemplaren von Chiorchis oxycepJndns 
(Dies.) zeigt (Taf. 26, Fig. 13-15. 18. 22, 24; Taf. 27. Fig. 1). ‘ 

Audi die Tiefe imd der Durcliniesser der innern Holile des 
Saugnapfs ist nacli den Gattungen imd Arten sehr verschieden. Am 
seichtesten ist derselbe bei Diplodiscns marcnsdJeri^ ziemlich tief bei 
Jlicrorchis fermm-eqiiimim (Dies.), noch tiefer iin Bereich der 
Gattungen Pscudodadorclm und Chiorchis. am allertiefsten aber bei 
den vollstandig entwickelten bzw. altern Exemplaren von 2Hcrorchis 
megacotyJe (Dies.). Auf die Tiefe der Holilung des Saugnapfs ist 
aber aucli der verschiedene Grad der Scbrumpfung der Muskel- 
Avaiidung von groBem EinfluC. 

Ziemlich verscliieden und fur die Gattungen in gewissem Grad 
cliai'akteristisch ist auch die Anordnung der Offnung des Saugnapfs, 
was iibrigens mit der Lage des Saugnapfs selbst in enger Beziehung 
steht und bei Seitenlage der Exemplare typiscli ins Auge fallt. 
Die Offnung des Saugnapfs blickt bei den Arten der Gattungen 
Diplodiscns. Microrcliis und Pscndocladorchis melir Oder weniger gerade 
nach liinten, bei den Arten der Gattmig Chiorchis dagegen unver- 
kennbar gegen den Bauch. Die Grofie und Form der Saugnapf- 
dtthung variiert gleichfalls innerhalb sehr weiter Grenzen. steht 
indesseii sicherlicli im Zusammenhang mit dem verschiedenen Grad 
und der Eichtung der Sclirumpfung der JIuskehvandung des 
Saugnajifs. Die umfangreichste Saugnapfdffnung mit dem griiCten 
Durchmesser flndet sicb bei Diplodisctis marcn^clleri (0,7 — 2.5). sie 
kommt nahe der Saugnapfdffnung von Diplodiscns cornu (Dies.) und 
Microrcliis mcgacoUjlc(D\^^,)^ wogegen sie h^iMicrorchisfcrrum-ciiuinnmy 
bei den Arten der Gattungen Fscudodadorchis und Chiorchis in der 
Eegel eng ist bzw. einen weit geriiigern Durchmesser aufweist. 

Die Form der Saugnapfdffnung zeigt im ganzen zweierlei Typen, 
indem sie bei einem Teil der Arten einem regelmalhgen Kreis 
gleiclit, z. B. bei den Diplodiscns-Xvim. ferner bei Pscudodadorchis 
nephrodorchis j welclie sich von den Microrchis- Arten sowie von 
Psendocladorchis cylindricns (Dies.) und Pscndodadorchis macrosiomns 
nur insofern unterscheiden, daC ihr liinterer fnnenrand mehr Oder 
weniger scbarf eingeschuitten ist. Von dieser Form der Saugnapf- 
dffnung lafit sich der andere, annaliernd birn- Oder flasclienfdrmige 
Typus ableiten, welclier besonders die CMorchis-Arien charakterisiert 
und welcher allgemeiner vei'breitet ersclieint, weil derselbe im 
A iifangsstadium schon bei Diplodiscns marcnzdlcri, Pscndodadorchis 
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cfjli)idriciis uiid Pseudocladorchis macrostomus^ in vorgeriickterem 

Stadium aber aiicli bei den 3IicrorchiS’kvim vorkommt. 

Die innere Oberflaclie des Saugnapfs ist init einer cnticnla- 
artigen Hiille bedeckt (Taf. ^11, Fig, 12 /), die iiidessen dort, wo der 
Saugnapf unmittelbar mit der Kdrperwaiidung in Deriilirnng tritty 
ganz aufhbrt bzw. dem Hautinnskelsclilauch den Platz einraumt oder, 
besser gesagt, mit der Korpercnticnla verscbmilzt, d. i. die Ober- 
flache des Sangnapfs ist nicht iiberall von der Korpercnticnla im- 
abliangig. Die Hiille des Sangnapfs ist bald diinner, bald dicker, 
anch sclieint sie bisweilen ans feinen La]igsfasern zn bestelien; ihr 
Stoff ist keine Cnticnla, sondern das Prodnkt der Parencliymzellen, 
wofiir der Umstand zengt, daB sie sicli in Pikrokarmin lebliaft 
filrbt nnd nicht farblos bleibt wie die eigentliche Cnticnla. Dafhr 
zengt ferner anch der znweilen Kdrner enthaltende, grannlierte oder 
feinfaserige netzartige Plasmabestand, welcher die Oberflaclie der 
innern Hiille des Sangnapfs bedeckt nnd welcher nnzweifelhaft nichts 
aiideres ist als die letzten Reste der anfgebranchten Parenchym- 
zellen (Taf. 27, Fig. 12 p). Jenseits des Pnnkts, wo dei’ Saugnapf 
die Korpercnticnla beriihrt bzw. wo die eigentliche Sangnapfcnticnla 
in die Korpercnticnla Libergeht, ist die gauze Oberflaclie des Sang- 
napfs mit typischer Cnticnla bedeckt. 

Die Oberflaclie der Hohlnug des Sangnapfs ist in alien Fallen 
nnr mit der eigentlichen Korpercnticnla bedeckt, welche hier die- 
selbe Strnktur zeigt wie an irgend einem andern Pnnkt des Korpers, 
mi" dem Unterschied, dafi die Cnticnlarschicht weit diinner ist als 
sonstwo am Kdrper (Taf. 27, Fig. 12 c). Diese Cnticnla, welche die 
Hohlnng des Sangnapfs bedeckt, ist fast bei alien Arten ganz glatt, 
nnd blofi Diplodiscus marenzelleri bildet eine Ansnahme, insofern die- 
selbe hier qnerlanfeiide, kammformige Erhdhnngeii anfweist (Taf. 24, 
Fig. 4, 6). 

Die gewebliche Strnktur des Sangnapfs variiert nnr wenig 
nach den Gattnngen iind Arten, typisch aber laBt sich fast in alien 
Fallen die eigne Mnskulatnr des Sangnapfs, die Epithelzellen. das 
Parenchym nnd die Ganglien nnterscheiden. 

Die eigne llusknlatnr des Sangnapfs besteht in der Regel 
ans meridionalen, aqnatorialen nnd radialen Fasern. 

Die meridionalen Fasern entspringen stets an beiden 
Seiten der Vertiefnng des Hinterrands der Sangnapfoflnnng nnd 
laufen, je ein machtiges Blindel bildend, etwas schief von innen 
nach anCen. Diese Fasern fignrieren als Dilatatoren der SangnapD 
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offmiiig iind liegen unmittelbar auf den Langsfasern, bzw. doit, wo 
solclie A'orlianden, den diagonalen Fasern des Hausinuskelschlaiiclis 
(Taf. 27, Fig. 13). Bei eineni Teil der Gattimgen nnd Arten, wie 
z. B. bei den Arten der Gattung Fscudodadorchis nnd' bei Microrchis 
megacoUjIe (Dies.), konnte icli diese Fasern weder am ganzen Saug- 
napf nocli an in verschiedenen Eichtungen angefertigten Schnitten 
wahrzunelinien und glaube dalier niclit felilzngelien, wenn ich den 
vollstandigen Mangel derselben voraussetze. Bei den Arten der 
Gattung Chiorchis imd bei Microrchis fcrrmn-eqnimim dagegen sind 
die Fasern selir gut entwickelt und nicht nur an den A^erschiedenen 
Schnitten (Taf. 29, Fig. 10 ml), sondern auch an dem ganzen Sang- 
napf leicht zu erkennen. Am Saugnapf Amn Biplodiscus marenzelUri 
endlich treten die meridionalen Fasern so massenhaft auf. dah sie. 
von der Vertiefung der Offnung ausgeliend, den vordern groBten Teil 
des Saugnapfs ganz bedecken, somit 2 sehr breite Biindel bilden, die 
bogig gegeneinander geneigt sind. Das der Saugnapfdffnung zu- 
gekelirte Ende der P'asern ist stets Auel diinner als das periplierisclie, 
d. i. gegen die Peiipherie sind alle Fasern allmalilich verdickt bzAV. 
verbreitert. 

Die a q u a 1 0 r i a 1 e 11 F a s e r n sind am Saugnapf aller Gattimgen 
und Arten vorliandeii. der Grad ilirer EntAvicklung aber ist ziemlich 
verschieden. Typisch laufen diese Fasern innerlialb der Schiclit der 
meridionalen PAsern parallel der Saugnapfoffniing, sind bald sclimaler 
bzw. diinner, bald breiter bzAv. dicker, und ilire Tatigkeit ist auf die 
Yerengerung der Saugnapfdffnung abgezielt. A\^as auch aus ihrer 
Anordniing leicht einzusehen ist (Taf. 27, Fig. 13). Bei dein groBten 
Teil der Arten uinspannen diese P^asern nicht als vollstandige Riiige 
die gauze Oberflache des Saiignaiifs, denn die der Saugnapfdffnung 
entfernter liegenden endigen in grdfierer oder geringerer Entferniing 
von der Mittelliiiie des Kdrpers, Aveshalb sie beiderseitige Halb- 
liiige, d. i. besser gesagt. Bogensegmeiite bilden, indem sie am 
hiiitern Phide der Saugnapfdffnung init den meridionalen Fasern fast 
gemeinsam ausgehen (Taf. 27. Fig. 13). Dies ist der P"all bei den 
Arten der Gattimgen Fsendocladorchis und Chiorchis soAvie bei 
Microrchis megacotijlc. Die aquatorialen P5isern der I)iplodiscHs-Arim 
bilden bereits ein breiteres J>and rings urn die Saugiiapfdffiiuiig, der 
grdBte Teil derselben formiert eiiien ganzen Bing, nnd niir ilirer 
Avenige sind halbriiigfdriiiig. SchlieBlich bilden bei Microrchis fcrrum- 
equinum sanitliche aquatorialen Muskelfaserii gauze Binge und sind 
an der ganzen Oberliache des Saugnapfs Amrhanden, Avovon die ver- 
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scliiedene Sclinitte Zeugnis ablegeii. Dieser Unistiind maclit es 
erklarlicli, weslialb an den verscliiedenen Schnitten des Saugnapfs 
von j^ncrorchis ferrum-equiniuu eine aiidere iind eine innere aquatoriale 
Faserschicbt sichtbar ist, willirend bei den iibrigen, frilher genannten 
Alien die beiden aquatorialen Faser>scliicliten des Saugnapfs nur in 
der liintern Halfte der Saugnapfoffnung sich zeigen, wogegen in der 
vordern Halfte blofi eine imd zwar die aiiGere Scliicht rings nm 
die Offnung ziigegen ist (Taf. 29, Fig. 10 ac). 

Die radialen Fasern bilden den Haiiptbestandteil des Saiig- 
napfs; ilire Lange, Dicke and Diclitigkeit ist nach den Gattnngen 
und Alien sehr verscliiedeu. Die kiirzesten radialen ]\rnskelfasern 
finden sich bei Diplodiscus marenzdlcri^ die iin Durclisclinitt bloB 
0,17—0,28 mm laiig sind, etwas langer (0,2— 0,6 mm) sind sie bei 
den PsendocladorcMs- und Chiorcliis-A.vt<d\\^ am langsten (0,7— 1,2 mm) 
aber bei Diplodiscus cornu und bei den Alien der Gattung Microrcliis, 
Hier bemerke icli ubrigens, dafi von den Fasern diejenigen am 
langsten sind, welche von der konvexen Seite des Saugnapfs bis zu 
der Wandiing der Vertiefung laiifen, walirend die iibrigen allinalilich 
kiirzer werden, die rings um die Offnung liegenden aber am kiirzesten 
sind. Die Starke der radialen Fasern ist sehr verscliieden, im all- 
gemeinen ist ihr inneres init der Grenzhillle in Verbindung stehendes 
Elide stets dicker bzw. breiter als das aiiBere Ende, sie sind all- 
mahlich verengt und ihr inneres breiteres Ende sehr oft verastelt 
(Taf. 27, Fig. 12 ra). Bei einem Teil der Alien, besonders aber bei 
den zur Gattung Chiorckis gehdrigeii, stehen die radialen Fasern 
ziemlich spaiiicli bzw. entfernter voneinander, insofern zwischen 
denselben relativ groCe Llicken bleiben, wogegen sie bei dem groBten 
Teil der Alien, besonders bei den Reprasentanten der Gattung 
Microrchis, diclit beieinander stehen, imd zwar so, daG zwischen 
ihnen sehr kleine Luckeii besteheu, was in beiden Fallen durch die 
verscliiedenen Schnitte eklatant dargetaii wird. 

In der Siibstanz des Saugnapfs liegt innerhalb der Hautmiiskel- 
schlaiichschicht der Hohlenwandiing, zwischen den radialen Fasern 
unregelmaBig zerstreut, eine Schicht von Epithelzelleii, deren 
Form fill* einzelne Alien mehr Oder weniger cliarakteristisch ist 
(Taf. 27, Fig. 12 c) und die vollstandig homolog und analog sind 
den Epithelzelleii der Korpercuticiila, mit welch en wir iins spater 
zu befassen haben werden, die aber hier viel kleiner sind. 

Die Llicken zwisclieii den radialen Fasern sind in alien Fallen 
mit Parenchymsubstaiiz ausgefiillt, welche meistens fein granii- 
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lierte Kluiiipchen, feriier Fasenietze bildet; in einzelneii Fallen in- 
dessen ist es niir ancli gehingen, die Parencliyinzellen selber zu be- 
obachten, die gleiclifalls ein Netz bilden (Taf. 27, Fig, 12 p). 

In der Siibstanz des Sangnapfs sind zwisclien den radialen 
Fasern schlieUlicli ancli multipolare groBe Zellen vorlianden, deren 
Substanz granlicli fein graniiliert ist, ilir Kern ist riind, blasclien- 
fdrmig, die Membran sclieint ihnen zn felilen (Taf, 27, Fig. 12 g), 
Diese Zellen farben sich init Pikrokarmin selir lebliaft, gleichen in 
lioliem Grade den Ganglienzellen nnd sind bei den verschiedenen 
Arten verschieden gro6, iin Dnrchsclinitt von 0,02 — 0,04 mm Dnrcli- 
messer; die groBten fand ich bei den CliiorcMs-kvi^w, Meine Unter- 
snclinngen an verschiedenen Schnitten fnhrten micli zii der Uber- 
zengung, daB diese als Ganglienzellen zn betrachtenden Gebilde 
nicht nur in den periiiherischen Schicliten, sondeni in regelinaBiger 
Anordnung ancli anderwarts in der Substanz des Sangnapfs vor- 
handen sind. 


II. Die Cuticula. 

Die Hant aller nutersnchten Arten ist melir Oder weniger von 
gleiclier Strnktnr, nnd es lassen sicli daran die Gnticularschicht 
im Sinn der Aiiffassnng von AV. Hein (7), sowie der Komplex der 
E p i t h e 1 z e 1 1 e n nnterscheiden. 

Die Oberflaclie der Cnticnla aller Arten ist ganz glatt, d. i. 
es zeigen sicli daran weder Dornen nocli Angeln Oder Schnppen, 
bei eiuem groBen Teil der Arten aber stehen rings nm den Mund und 
iiacli hinten von diesem Papillen in Qnerreihen. Die Cuticula an 
sich erscheint bei den meisten Arten ganz gleichartig, struktnrlos, wie 
bei Cliiorcliis oxyceplialus (Taf. 27, Fig. 15), Oder es zeigt sich an 
der innern Grenze eine diinne, feingrannlierte Schicht, so bei Cliiorcliis 
papillatus (Taf. 27, Fig. 11). Die Cuticula der Fseudodadorcliis-kYim 
ist homogen, ohne grauulierte Schicht, anstatt welcher sich eine 
sehr intensiv farbende Basalmembran entwickelt hat, die durch- 
schnittlich 0,0016 mm dick ist. Bei den Microrcliis-krtm ist in der 
Cuticula die grauulierte Schicht vorhanden nnd innerhalb derselben 
auch die Basalmembran scharf geschieden, deren Dicke ungefahr 
0,003 — 0,004 mm betragt. So verschieden die Strnktnr der Cuticula 
ist, ebenso verschieden ist ancli ihre Dicke; die diinnste flndet sich 
bei den Diplodiscns-kvim (0,004 — 0,008 mm), bei samtlichen Arten 
der Gattungen Microrcliis und Fscndodadorcliis sowie Cliiorcliis oxy- 
cepliahis nnd Cliiorcliis papillains ist dieselbe sclion dicker (0,008 bis 
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0,015 mill), bei Chiorchis dilatatus aber am dicksten, d. i. 0,019 bis 
0,02 Him. 

Die Papillen rings urn den Miiiid mid hinter demselben kommeii 
in selir grotier Yerbreituiig vor imd felilen bloB bei einigen Arteii 
in typisclier Weise, wie z. B. bei den Biiilodiscus-kvim^ bei Microrchis 
ferriini-eq^iiimnn iind Pseud ocl ad ore] ns macrosfomns. Die llbrigen Arteii 
tragen am vordern Kbrpereiide Papillen. deren Anordnmig nacli den 
Arten verscliieden ist; so z. B. zeigen Microrchis mcgacotyJe, Pscudo- 
cladorchis cylindricus mid itephrodorcMs sowie Chiorchis dilatatus bloB 
am Mmidraiid, eventiiell aucli in der Mmidlibliluiig, Papillen (Taf. 25, 
Fig. 11; Taf. 4, Fig. 10), wogegen bei Chiorchis oxycephahis imd 
papillatus niclit nur am Miindrand. sondern ancli hinter dem Mund 
Papillen zugegen sind, mid zwar in 5—6 Querreihen (Taf. 26, 
Fig. 13—25; Taf. 27, Fig. 1-4; Taf. 28, Fig. 1, 16). 

Die Papillen sind, soweit es niir gelungen ist, es bei meinen Unter- 
sucluingen festzustellen, nichts anderes als Cuticnlarerliabenlieiten, 
die stets eineni Kegel mit germideter Spitze gleiclien Oder flnger- 
formig sind mid ini Innern eine Holilung bergen, ihre Wandmig 
bestelit aus einer elastischen, nocli niclit steifgewordenen Cuticular- 
siibstanz. in welcher ich keiiierlei Struktur walirzunehmen vermochte. 
Die innei'e Holiliing sclieint mit einer granulierteii Siibstanz gefiillt 
zu sein, in welcher ich bei Anwendung von farbendeii Reagentien 
die Konturen von stabchenformigen Korperchen wahrnahm (Taf. 29. 
Fig. 9). Dal5 ihre Wandmig niclit steif ist, zeigt der Umstand, dafi 
sehr viele derselben in gruBerm Oder geriugerm MaBe zuruckgezogen 
sind. An Stelle der ganzlich eingezogenen Papillen sind kleine 
kraterformige Erhohungen iibrig geblieben. 

Die Epithelzellen bilden bei alien Arten einen standigen, 
erganzenden Teil der Haut. welcher bis zu eineni gewissen Grad 
verschiedene Strahlen aiifweist mid stets innerhalb des Hautmuskel- 
schlauchs vorkomint mid demselben nielir oder weiiiger aufgelagert 
ist. Bei Chiorchis oxycephahis mid Chiorchis papillatus flnden sich 
sehr haufig an alien Teilen des Korpei's solche Epithelzellen, wahrend 
sie bei alien iibrigen Arten nur am vordern und hintern Korper- 
ende in groBerer Menge auftreten, mid sind am Bauch sowie in 
verschiedeiier Hohe an der rechten und linken Seite, in groBter Zahl 
aber am vordern Korperende, ungefahr in der Partie bis zum 
hintern Ende des Osophagus zugegen (Taf. 27, Fig. 20). Allein 
piese Zelleii sind an dem Korper der in Fischen lebenden Par- 
amphistomiden niclit nur in Verbindung mit der Haut, sondern 
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aucli in Verbiiiduiig mit verscliiedenen innerii Orgaiieii, Avie wir 
bei der Scliilderung der Struktur des Saugnapfs salien imd aiicli bei 
der Beschreibiing der iibrigen Orgaiie sehen werden. 

Ein allgemeines Merkmal der Epithelzelleii ist es, daB sie sich 
in Farbenreagentien lebhaft farben, was nacli den an verscliiedenen 
Distomiden nnd Paraniphistomiden nnternoinmenen Untersuclmngen 
sclion friiher bekanut war (von W. Heix, 7); ilire Form. GroBe 
imd Strnktur aber variiert niclit nnr nacli den Arten. sondern 
anch nach ilirer Anordniing, insofern z. B. bei Chiorchis papillatus 
die am Baucli und nalie deni Saugnapf liegenden (Taf. 27, Fig. 14) 
stets weit groBer sind (0,006—0.013 mm) als die am vorderii Ende 
befindlichen (Taf. 27, Fig. 24). deren groBter Dnrcliinesser im Durcli- 
schnitt 0,004 — 0,005 mm betragt. 

Ein allgemeines Merkmal der Epitlielzellen aller Arten ist es 
ferner, daB ilir Protoplasma fein, dicht imd graiilich graniiliert, ihr 
Kern aber in der Eegel eifbrinig oder riind ist und verschiedenerlei, 
aber immer in groBerer Zahl kleine Chromatinkbrperclien entlialt 
(Taf. 27, Fig. 12, 14—16,20); ihr Durchmesser betragt durclisclinittlicli 
0,001 0.002 mm. 

Die Form der Epitlielzellen ist bei Mkrorckis und Psendodadorchis 
sowne bei Chiorchis dikdatus imd papillatus typiscli nielir oder weniger 
gestreckt schlaiicliforniig (Taf. 27, Fig. 14, 16), ganz drhsenartig, 
das innere breit nnd stumpf gerundete Ende meist sclirag nacli 
innen gericlitet, ilire Leitimg aber vernioclite ich bloB bis zii dem 
HantmnskeLsclilaiicli zii verfolgen; Seitenfortsatze entsenden sie 
niclit, liegen entweder dicht nebeneinander, oder es zeigt sich 
zwischen ilmen eine Parenchymsiibstanz, die ilire Oberllache bedeckt 
imd nach verscliiedenen Richtimgen Fasern eiitsendet (Taf. 27, 
Fig. 14, 16). Bei Chiorchis oxycephakis nnd, soweit es mir festzu- 
stellen gelang, auch bei den Biplodisciis-kvim haben die Epitlielzellen, 
von der Seite gesehen, vorn annaheriid die Form eines Schlaiichs, 
da sie jedoch niclit bloB eine Leitimg haben, sondern an ver- 
schiedenen Pimkten ihrer Oberflache melirere Fortsatze besitzen, 
sind sie eher als multipolare Zellen zii betrachteii (Taf. 27, Fig. 15); 
noch auffalliger ist ihr multipolarer Charakter, Aveiin man sie am 
ganzen Tier von oben bzw. in toto nntersiicht (Taf. 27, Fig. 17). 
Die Epitlielzellen der in der 1. Griippe erwahnten Arten gleichen 
soinit deneii von Amphistomum conicum {Paramphistomum ccrvi), die 
der 2. Grnppe aber den von W. Hein abgebildeten und beschriebeiien 
Epitlielzellen von Distomum lanccolahim (cf. W. Hein, 7, tab. 23, 


In siidamerikanisclieu Fisclien lebende Treinatoden-Arten. 


5H7 


fig. 3. 4; tab. 25, fig. 20), m\r ist es indesseii niclit geluiigen, den 
Znsainmenhang der Zellenfortsatze so gut waljrzunelimen , wie es 
W. Hein getau hat. 

Der Durclimesser imd die Lange der Ei)ithe]zellen schwankt in 
selir weiten Greiizen. Icli liabe in dieser Hinsiclit folgende Daten 
feststellen kbnnen: 


Die Epitlielzellen yon Microrchis mecfacotyle und der Pseudo^ 
dadorchis-Avim ersclieinen kleiner ais die eben erwahnten und 
stehen jenen von ALicrordns ferriim-erptinnm nocli am naclisten. 

Betreifs der Aufgabe der Elpithelzelien schliebe icli mich der 
Ansiclit von W. Hein bzw. denjenigen Forschern an, die bebanpten, 
dab dieselben blob beim Aufban der Cuticnla dnrch ihi’c Ans- 
sclieidimg initwirken. Als Beweis hierfilr betraclite ich den Fmstaud, 
dab ich an der Cuticnla selbst keinerlei Einrichtung Avahrznnehmen 
verinochte, die zuin Verkehr der driisenartigen Epitlielzellen mit der 
Aubenwelt dienen konnten. 


Der Hantmuskelschlaiich der in Fisclien lebenden Paramphisto- 
miden ist nach 3 Typen anfgebaut, und zwar 1. aus Quer- und 
Langsfasern, 2. ans Quer-, Langs- und Diagonalfasern, 3. aus Quer-, 
Langs-, Diagonal- und Langsfasern. 

Der am einfachsten gebaute, d, i. blob aus Quer- und Langs- 
fasern zusanimengesetzte Hautmuskelschlauch findet sich nur bei 
Chiordtis dilatatus und Chiordiis papillatns. Die Querfasern liegen 
im Hautmuskelschlauch dieser Arten sehr gedrangt und beruhreu 
sich fast unmittelbar, besonders bei Chiordds dilatatus^ deren Quer- 
fasern aus einer groben Zahl feiner Fasern zusammengesetzt sind 
und durchschnittlich einen Durclimesser von 0,03 — 0,04 mm haben, 
wahrend sie bei CMordds papillatus relativ dtinn und im Durchschnitt 
0,001—0,002 mm dick sind. Es ist iibrigens zu bemerken, dab die 
Querfasern am vordern und hintern Ende in der Eegel dicker sind 
als anderwarts und ihr Durclimesser je nach dem Grade der 


Alkrordi is ferr Hm-c([mmim 
Ch iordt is papillatus 
Chiordiis dilatatus 
Chiordds oxijcephalus 


Durclimesser 

0,012 

0,004—0,013 

0,01 

0,023 


Lange 

0,02—0,026 

0,016—0,055 

0,026—0,06 

0,042 


III, Der Hautmuskelschlauch. 
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Schnimpfung yariiert. Die Langsfasern liegeii stets fern voiieiiiander, 
sodaB sie keine zusammenhangeiide Schicht bilden, bei CMorcliis 
papillatus sind sie stets dicker als die Querfasern, von eineui Durcli- 
niesser von 0,0035 — 0,004 mm (Taf. 27, Fig. 14), Avogegen sie bei 
Chiorclds dilatahis iinmer sciiinaler als die Querfasern sind iind einen 
Dnrchmesser von 0,015 — 0,02 mm haben; am vordern mid bin tern 
Korperende sind dieselben ebenfalls starker bzA>A dicker als die 
Querfasern, bilden ziuveilen zusammenliangende Fasern, bisAveilen 
aber sind sie zerrisseii. 

Der 2. Typiis des Haiitmuskelsclilanclis , ivelclier aiis Qner-, 
Langs- iind Diagonalfasern zusammengesetzt ist, kommt liaufiger 
vor, insofern er sicli bei den DipJodiscus-Xvitw. bei Pseiidocladorchis 
macrostomus nnd am typischsten bei Chiorchis oxijccphalus vorfindet 
(Taf. 27, Fig. 15, 17). Die Querfasern bilden aucli bier die der 
Cuticnla aufliegende aiiBere Scliicbt, sind auifallend diinn. bei 
Chiorchis oxijcephalns kaum 0,001 mm im Durcbmesser, liegen einander 
sebr nabe, in den meisten Fallen sogar unmittelbar nebeneinander. 
Die Langsfasern sind Aveit kraftiger. bisweilen 0.008 — 0,01 mm, 
liegen ziemlicb fern voneinander, die Zwiscbenraume messen 0,025 
bis 0,03 mm, und sie liegen nicbt unmittelbar aiif der Querfaserscbicht. 
denn es zeigt sich dazAAUScben eine ziemlicb groBe Liicke (Taf. 27. 
Fig. 15). 

Die Diagonalfasern liegen nacb innen von den Langsfasern. laufen 
in zwei verscbiedenen Bicbtungen und kreuzen einander A\iederbolt 
(Taf. 27, Fig. 18). Die in beiden Ricbtungen laufenden Diagonal- 
fasern sind gleicbstark, im Durcbschnitt so dick Avie die Langsfasern. 
und die in einer Ricbtung ziebenden liegen so Aveit entfernt A^on- 
einander AAue die Langsfasern (Taf. 27, Fig. 17). 

In groBer Verbreitung findet sicb der 3. Typus des Hautmuskel- 
schlauchs, d. i. derjenige, AA’^elcber aus Querfasern. auBern Langs- 
fasern, Diagonalfasern und innern Langsfasern zusammengesetzt ist, 
und zwai* bei den 2Iicrorchis-XYtm sowie bei Pseudocl ad orchis 
cijlindricus und Pseud, nephrodorchis. 

Ein cbarakteristiscbes ilerkmal dieses HautmuskelscblauclBypus 
ist es, daB die Querfasern die Cuticnla nicbt unmittelbar beriibren, 
Aveil zwiscben ibnen eine Basalmembran liegt (Taf. 27, Fig. 16 h\ 
daB die eiiizelnen Fasern in der Kegel unabbangig A^oneinander in 
groBerer odei‘ kleineror Entfernung liegen und Avie bei ^licrorchis 
ferriim^equimmi bloB einen Durcbmesser von 0,0011 mm babeii. Die 
auBern Langsfasern liegen in gruBerer Entfernung voneinander als 
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die Querfasei‘ 11 , der Raum zwisclien deiiselben betnigt 0,02 — 0.025 mm, 
ihre Dicke diirclischiiittlich 0,01 mm (Taf. 27, Fig. 16 c). Die 
Diagonalfasern verlaufen aiicli liier in zwei Richtungen uiid kreiizen 
sicli ebenso wie bei dem vorigen Typiis, die einzelnen in einer 
Riclitung laufenden Fasern liegen durehschnittlicli 0.03 mm von- 
einander entfernt, sind 0,015 — 0,017 mm dick, folglicli etwas starker 
als die ilnGern Laiigsfasern (Taf. 27. Fig. 16 t). Die innern Langs- 
fasern sind starker als die iibrigen Fasern des Haiitmuskelsclilauclis, 
d. i. sie baben diirclisclmittlich eiiien Durclimesser von 0,03 mm, 
liegen uicht unmittelbar aiif der Diagonalfaserscliiclit (Taf. 27. 
Fig. 16 bilden gleichfalls keine zusammenhangende Schicht und 
laufen etwa 0.025 — 0,03 mm voneinander entfernt. 

Hier ist zu beinerken. dab die in verscliiedener Riclitnng lanfen- 
den Fasern des Hautmnskelschlanclis auch am Saiignapf und an der 
Wandnug der innern Holilung desselben zugegen sind. aber ins- 
gesamt weit diinner sind als an den iibrigen Kiirperteilen und da6 
die Fasern der verscliiedenen Schicliten einander viel naher liegen 
als anderwarts. 


rV. Parenchym. 

Die Hanptmasse des Kbrpers besteht in alien Fallen aus 
Parenchym, welches bei den verscliiedenen Arten zwar eine gruBere 
Oder kleinere Veranderlichkeit zeigt, im ganzen aber lassen sich 
2 Haupttypen nnterscheiden . d. i. zelliges imd faseriges 
P a r e n c h y m. 

Ein charakteristisches Merkmal des zelligen Parencliyms 
i.st es, dafi die Zellen in alien Korperteilen und langs aller innern 
Organe ihre typische Striiktur beibehalten und nur ausnahmsweise 
sich in Fasern iirawandelii Oder Parenchymmuskeln und grofiere 
Lacunen bilden. Diese Art von Parenchym findet sich typisch bei 
den MicrorcMs- Arten und mit gei'ingen Modilikationen bei Cliiorchis 
oxifcephalus. 

Die GroBe und Form derParenchymzellenist nach ihrer Anordnimg 
an den verscliiedenen Punkten des Kbrpers ziemlicli verschieden; 
am kleinsten und gedrangtesten sind sie in der Xiihe des Bauchs 
sowie in immittelbarer Xahe vei’schiedener innern Organe. haupt- 
sachlich aber der Xerven und des Saugnapfs, wie dies auch aus den 
Abbildungen der Parenchymzellen von verscliiedenen Kbri)erteilen 
von Microrchis ferrum-equimm ersichtlich ist (Taf. 27, Fig. 19; 
Taf. 29, Fig. 2 — 4, 6j)). Zur Illustration der Variabilitat der GroBe 
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geiiiigt es zn erwahnen, dafi der grdCte Durclimesser der Zellen 
zwisclien 0,03 und 0,1 mm scliwankt. 

Hiiisichtlicli der Form sind die Parenchjmi zellen gleiclifalls 
variabel; im ganzen ersclieinen sie polygonal (Taf. 27, Fig. 19; 
Taf. 29, Fig. 3, 4, 6). in nnmittelbarer Nithe des Saugnapfs aber 
werden sie spiiidelformig Oder wandeln sich zii Fasern nm, in welch 
letzterin Fall sie die Zellform gaiizlich verlieren (Taf. 29, Fig. 2, 4 p). 

Die Stniktnr derjenigen Zellen, die niclit zii Fasern uingewandelt 
si lid, ist ziemlicli typiscli bzw. fast an alien Punkten des Korpers 
iibereinstimmend. Jede Zelle ist von einer ziemlicli dicken ]\rembran 
ningeben, an deren verschiedenen Punkten je eine Verdickiing be- 
merkbar ist, und zwar an den sagittalen Scliiiitten (Taf, 29, Fig. 2, 3), 
Avelche Sclinittbilder der dorsoventralen Parench 3 nnfasern liefern. 
Die innere Holilung der Zellen ist mit Protoplasma gefiillt, das in 
alien Fallen selir fein grannliert und durclisiclitig. aber nicht in 
alien Zellen gleichmaCig verteilt ist. Bei einem Teil der Zellen ist 
die innere Hohlung der Zellen vollstaiidig mit Protoplasma aus- 
gefi’illt (Taf. 29, Fig. 3) und hat der Kern eine zentrale Lage, rings 
um dieselbe bilden die Protoplasmakorner einen dichterii Hof, da- 
gegen sind sie in der Xahe der Hiille sparlicher und scheinen sogar 
ganzlich zu fehlen. Bei einem andern Teil der Zellen ist die innere 
Hohlung nicht vollstaiidig mit Protoplasma aiisgefiillt. indem die 
Hauptmasse desselben sich in irgend einem Winkel ansammelt. und 
daniit in Verbindung ist auch der Kern dahin geriickt. welchen die 
Korner mit einem ziemlicli dichten Hof umgeben (Taf. 27, Fig. 19; 
Taf. 29, Fig. 2, 4, 6^i). In diesem Fall erscheint natiirlich ein 
grofierer oder kleinerer Teil der Zellhdhlung plasinalos bzw. leer, es 
ist indessen nicht unnidglich, dafi derselbe mit irgend einer Flussig- 
keit gefullt ist. Die Lage des Zellkerns hiingt, wie erwahnt, von 
der Anordniing der Protoplasmamasse ab; im allgemeinen ist dieselbe 
rund Oder eiformig, im Innern verinochte ich blob kleine Chromatin- 
korperchen wahrzunehmen, deren Durclimesser ca. 0,006 mm betragt. 
die also im Yerhaltiiis zur GroBe der Zelle sehr klein sind. 

Mit dem Parenchyni der 3Ikror(lns-Xvi^\\ in naher A^erwandt- 
schaft steht das von Chiorcliis o.njcephahis, insofern sich auch im 
Korper dieser Art die Zellen einer groBen A^erbreitung erfreueii, 
unter denselben aber tritt auch schon ein reiches P^asernetz aiif, 
dasselbe bildet somit einen Ubergang zu der zweiteii Parenchyma- 
art, welche als Faserparenchym zu bezeichnen ist. 

Das Faseriiaren chy ill ist eigentlich nichts anderes als ein 
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weiteres Entwickliiiigsstadium liolieni Gi’ades, in welcdiem die Plasma- 
jsnbstaiiz der Zelleii und gToBenteils aucli der Kerii derselbeii scliwindet. 
ilire Hiille eiitweder aiifgesaiigt wird niid an Stelle derselbeii Hbli- 
Imigeii treteii Oder sie, aiieiiiander geschmiegt, Fasern bildeii, die diircli 
kleiiiere Oder grbCere Lacuiieii gesondert siiici. Xocli am meisten 
bleibeii die Spiireii der Zelleii, iiisbesondere ihr Kern, zuriick an der 
Oberllache der verschiedeiien iiinern Organ e Oder in deren Nalie. so 
besonders rings nm den Sangnapf nnd die Excretionsblase (Taf. 28, 
Fig. 11), bier aber siiid ihre Scbeidewande verdickt. Die infolge 
Scliwindens der Zellen entstandenen Parencb^nnfasern finden sicli in 
selir groSer Ansbreitiing, z. B. bei den DipJodiscns- und Pseudo- 
dadoyclus-X.vi^\[ sowie bei Chiorckis dikdcdus und Chiorchis papillatus. 
natlirlicdi aber in verscliiedenem Grade der Entwicklimg. Die am 
kraftigsten entwickelten Parencli 3 unfasern finden sicli bei den Pseudo- 
dadorchis-Xvi&\\ und bei Chiordiis diJatcdus, schwaclier sind die von 
Chwrdus papillatus und am scliwacbsten die der Diplodiscns-Xvim. 
Ubrigens sind die Pareuchymfasern nalie ihrera Ui'sprung, besonders 
in geringerer Entfernung nacli innen A^om Hautmuskelscblauch, am 
kraftigsten bzw, am dicksten, waiireiid sie gegen die Mittellinie 
des Kurpers immer diinner Averden und zugleich immer mebr ver- 
zweigt sind. 

Die Pareiichjun fasern gelien insgesamt A^om Hautmuskelscblauch 
aus und laufen gegen die Mittellinie des Ivorpers, es lassen sicb 
daher dorsoventral und lateral laufende unterscbeiden ; letztere sind 
in der Eegel kriiftiger, dicker. Die dorsoA^entralen Muskel in der 
A’ordern Korperbalfte bzAV. A"om Pharynx bis zum 1., eventiiell bis 
zum 2. Hoden sind AA’eit kraftiger entAvickelt als anderwarts und zu 
selbstandigen Parencb 3 unmuskeln modifiziert, AAu'e dies z. B. an den 
dorsoA^eiitralen bzAA\ Querschnitten A^on Chiordns papillahis ersichtlich 
ist (Taf. 27, Fig. 20, 21; Taf. 29. Fig. 11); jenseits der Hoden aber 
hbren dieselben auf, und bier sind bloB die normalen dorsoA^entralen 
Parencbymfaseni A^orbanden. Allein es kommen aucb Falle A^or. 
AA^o an beiden Seiten des Pharynx nacb binten ziebende kniftige 
Parencbymmuskelfasern auftreten, A\de bei den DipJodiscns-Xvim^ 
Oder aber die A^on der kouA^exen Seite des Saugnapfs ausgebenden 
Fasern erstarken zu langslaufeiiden Parencb^mimuskelfasern. A\de es 
bei Chiordns dUafatus und an Pseudodadordus-XYiQW Avahrzunebmen ist. 

In die miter den Parencbymfasern auftretendeii Lacunen dringeii 
bei Chiordiis dilaiatns und den Pseudodadordiis-Xvi^w A^om ersten 
Auftreten der Uterusscblingen bis zu der Genitaloffnung die mit 
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Eiern gefiillteii Sclilingeii des Uterus eiii (Taf. 27. Fig. D), in jeiien 
Lacimen liingegen, in welche die Uterussclilingen nicht eindringen, 
lindet sicli entweder blofi Parenchymsaft Oder fein gramiliertes 
Plasma vor. Dieses graiiulierte Plasma tritt bei Chiorchis cUJatatns 
in grdfiter Menge langs der koiivexen Seite des Saugnapfs aiif 
(Taf. 29, Fig. 7) and bildet eine durcli die Parencliymfasern in 
groBere Oder kleinere Stiicke geteilte Masse, findet sich aber aucli 
in kleinern und voneinander unabbangigeii Partien langs der 
Darmsclienkel sowie an beiden Seiten des Osophagus nnd des 
Pharynx. Bei Chiorchis diJatatus sind diese Plasmapartien, welche 
wahrscheinlichj nichts anderes sind als die letzten Reste bzw. Kon- 
glomerate des behufs Bildung von Fasern zusaminengeliossenen Zell- 
plasmas, stets fein grannliert, aber gaiiz blaB braimlich-graii und 
enthalten zahlreiche Kerne. Die Korner liegen seltner einzeln, 
sondern meistens zii zweit oder in groBerer Zahl griippenweise zer- 
streut (Taf. 27, Fig. 18; Taf. 29, Fig. 7), sind typisch kiigelformig, 
ilire Substanz erscheint homogen, in ihrem Innern zeigt sich gleich- 
falls ein kegelformiges Kernkorperchen, in welchem inehrere Korner 
sichtbar sind (Taf. 27, Fig. 18). Der Durchmesser dieser Korner 
betrug ca. 0,01 mm. Unter den Parenchymfasern von Chiorchis 
papUJatus treten diese Plasmapartien in weit beschrankterer Anzahl 
anf, zeigen sich bestiindig nnr in der Nahe des Pharynx, und zwar 
typisch langs des Pharynx an beiden Seiten bis zum Hinterende 
der Pharyngealtaschen (Taf. 27, Fig. 21; Taf. 29, Fig. lip), sehr 
haufig zeigt sicli eine solche Partie auch am hintern Ende des 
Pharynx, seltner langs der konvexen Seite des Saugnapfs. Bei 
Chiorchis papillaius unterscheiden sich diese Plasmapartien von den- 
jenigen von Chiorchis dilatatus dadurch, daB sie uberhaupt keine 
Korner enthalten. 

Allein das Parenchym funktioniert nicht nur als Ansfilllsel und 
Skeletmaterial und nicht nur als Faserbildungsstoff, sondern es 
kommt ihm auch beim Aufbau der Hiille gewisser innerer Organe 
eine sehr wichtige Eolle als Fuudamentalinaterial zu. So ist. wie 
wir sehen, die Hiille der Oberflache der konvexen Seite des Saug- 
napfs parenchymatischer Natur, und ebenso sind, wie wir selien werden, 
das gauze Excretionssystem , die Wandimg der Excretionsblase mit 
Ausnahme des Ansfiihrungskanals sowie die Hiille der Genitaldriisen 
nnd die ganze Grundsubstanz der Pharyngealvorriclitung parenchyma- 
tischer Herkuuft. Und ich halte es fiir sehrwahrscheinlich, daB die an 
die Cuticularschiclit der Microrchis-kvt^w sich ansclilieBende Basal- 
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membrau gleiclifalls parencliymatischer Abstanimmig ist, woranf auf 
grand der ideutischen Farbung mit den ubrigen aus dem Parencliym 
eiitstelieiiden Jlembranen geschlossen werden kann. 

V. Das Nervensystem. 

Das Nervensystem der bei meinen Studien untersuchten 
Parampliistomiden stimnit, soweit icli, auf ineine Scliuittserien von 
verschiedener Kicbtung gestiitzt, festzustellen vermoclite, im ganzeii 
nbereiu mit demjeiiigen des von A. Looss in dieser Bezielumg ein- 
geliend stndierten Amphistomum subclavatmn (8, tab. 19, tig. 1, 2) 
sowie mit demjeiiigen der von E. Otto bescliriebeiien Paramphi- 
stoiniden-Arten (10, p. 60). 

Das Zentrum des Nervensystems bilden die in groBerer oder 
geringerer Entfernnng vom Pharynx nnd iiber dem Osophagns 
liegendeu 2 Geliirnganglien, die dnrch ziemlich breite Nerven- 
conimissnren verbnnden sind (Taf. 28, Fig. 16). Die Snbstanz dieser 
Ganglien scbeint ans einem Fasernetz nnd aus granuliertem Plasma 
zu bestehen , in welcliem ich bei CMorchis papillatus aucli die Kon- 
turen kugelrnnder Zellen zn nnterscheiden vermoclite. Die Hiille 
der Geliirnganglien nnd ilirer Nervencommissnr wird von Parencliym 
gebildet, nnd icli vermoclite darin den Ursprnng folgender Nerveii 
zn nnterscheiden: 1. das vordere Seitennerveiipaar; 2. der Pharyngeal- 
iiervenpaar; 3. das hintere Seiteniiervenpaar ; 4. das Banchnerven- 
paar; 5. das Eiickennervenpaar (Taf. 29, Fig. 1,5). 

Die beideii Halften des vorclern Seitennervenpaars ent- 
spriiigen an der aiiBern vordern Kcke der Geliirnganglien nnd lanfen 
parallel dem Pharynx, diesem etwas naher als der Ivbrpenvaiidnng, 
allmahlich verengt gegen den Aluiid (Taf. 28, Fig. 15 nla)-, in ihrein 
Verlanf verniochte ich an der Wandnng einige spindelfiirmige Nerven- 
zellen zn nnterscheiden , das Vorderende ist sicherlich fein zer- 
splittert nnd eiitseiidet je eine feine Faser zn den Papillen nm nnd 
hinter dem Mund. 

Das p h a r y 11 g e a 1 e N e r V e 11 p a a r entspringt nalie dem I'origen 
nnd zwar innen. dort wo die schrilge Nervencommissnr ansgeht, ist 
etwas dhnner als das vorige nnd lanft gerade gegen den Pharynx 
bzw. zum Hinterrand der zwei Phaiyiigealtasclien (Taf. 28, Fig. 15 
np), die Lange hiiiigt davon ab, in welcher Entfernnng die Gehirii- 
ganglien hinter dem Pharynx liegen. Dieses Nervenpaar bildet die 
Nerven des Pharynx, wo es aber eintritt nnd wie es verlauft, das 
war ich nicht in der Lage feststellen zn kdnnen. 
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Das li i 11 1 e r e S e i t e ii ii e r v e ii p a a r entspringt aus der liintern 
iiiiBern Ecke der Gehirngaiig’lieii iind zwar aus gemeiiischaftlicliem 
Schaft iiiit dem Baiicliiierven uiid soiidert sich erst spater vollstaiidig; 
seine Halfteii laufen aiifaiigs nach auBen, kriimmeii sich aber 
bald nacli hinten nnd verlaufen so der Korperwaiulung geiiahert. 
Wo und wie diese Nei*ven endigeii, vermochte icli nicht festzustelleii, 
ebenso wie es inir nicht gelaiig alle jene Nervencominissiiren wahr- 
zunehmen. init welchen dieses Nervenpaar init dem Bauch- und 
RiickennerYeupaar in Verbindung steht, bloB an einigen Stellen 
sail ich den Ursprung der Nervencommissuren ganz deutlidi (Taf. 28, 
Fig. 15 nip). 

Das Bauch nervenpaar ist das starkste von alien und ent- 
springt, wie erwahnt. mit dem hintern Seitennervenpaar aus gemein- 
sainem Schaft, lauft anfangs gegeii den Bauch, also nach unten, 
kriimmt sich aber bald nach hinten und zieht parallel der Kbrper- 
langsachse hin. Es ist sehr wahrsclieinlich, nach den Untersuchungen 
von A. Looss und R. Otto sogar sicher, daB dieses Nervenpaar bis 
zum Saugnapf liluft, an meinen Schnitten aber ist es inir nicht ge- 
lungen, dies festzustellen , denn fiber die Hoden hinaus vermochte 
ich ihren Verlauf nicht zii verfolgen (Taf. 28. Fig. 15 nv), Als 
ebenso sicher ist anzunehinen, daB auch voin Banchnervenpaar eine 
grr)Bere Zahl von Nervencommissuren ausgeht, wie bei AmpMstomnm 
subclavatnm, allein auch diese war ich nicht imstande wahrzunehmen ; 
in der Nervenwandung aber gelang es mir hier und da einige 
spindelformige Nervenzellen wahrzunehmen (Taf. 29, Fig. 6). 

Das Rucken nervenpaar entspringt an der Riickenseite der 
Gehirnganglien, iiber dem Ausgangspunkt des vorigen Nervenpaars; 
die beiden Halften liegen soweit entfernt voneinander, wie die Quer- 
commissur lang ist, sie laufen gerade nach hinten, sind wenig 
dicker als das hintere Seitennervenpaar und weit dunner als das 
Banchnervenpaar (Taf. 28, Fig. 15 nd)^ in ihrem Verlauf entsendet 
jede Halfte mehrere Seltencommissuren , wie dieselben aber weiter 
verlaufen, konnte ich nicht entnehmen, ebensowenig, wie und wo 
dieses Nervenpaar endigt, halte es aber fhr sehr wahrsclieinlich, daB 
auch dieses Nervenpaar znin Saugnapf lauft, ebenso wie bei Amplii- 
siominn snhclavafum. 

AuBer den Nerven tinden sich an verschiedenen Stellen des 
Korpers in das Parenchym eingebettet so wie in der Substaiiz des 
Saugnapfs nnd des Pharynx zerstreute Zellen, die man als Nerven- 
zellen bzw. Ganglienzellen ansprechen kaiin nnd miiB. Am auf- 
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falligsten uiid t 3 "pisclisteii siiul die in der Wandiing des Saugnapfs 
auftretendeii Gaiigiienzellen , die bereits bei der Scliildeniiig des 
Saugnapfs erwahnt worden sind (Taf. 21, Fig. 12 (j) iind die ins- 
gesamt multipolar sind. Diesen gieiclien annahernd die bei den 
Chiorchis-AYtm an der konvexen Seite des Saugnapfs, an der Greuze 
der Faserscliiclit liegenden schlaiicliformigen groBen Zellen (Taf. 29, 
Fig. 4 (j), die siclierlicli niclits anderes sind als miiltipolare Ganglien- 
zellen. Ich mii6 jedocii bemei'ken, dafi es mir bei meinen Unter- 
sucliungen in keinein einzigen Fall geiungen ist, den Zusainmenliang 
der Ganglienzellen mit irgend einem der Nervenpaare zweifellos 
festziistellen. 

Icli lialte es ferner aucli nicht fiir unmoglicli. dab die in der 
Pliarynxwandung auftretenden sogenannten M 3 "oblasten (Taf. 29, 
Fig. 8) ebenfalls nichts anderes sind als Ganglienzellen. Diese Zellen 
finden sich in der PliaiynxAvandung niir in besclirankter Zahl und 
ersclieinen iin ganzen kugelfbrmig; ihre GroBe variiert je nach den 
Arten, so z. B. liaben sie bei Chiorckis papiUatus 0.025 mm, bei 
Chiorchis dilatahis liingegen 0,04 mm im Dnrcbmesser; rings um die- 
selben ist ein Avahrsclieinlicli aus Parencliymsubstanz besteliendes, 
eigen tiimliclies, annahernd netzartiges, durchsichtiges Skelet ent- 
wickelt. Die Plasmasiibstanz ist dicht, fein grau granuliert. Der 
Kern ist kngelriind, in demselben sind blob Chromatinkorner zugegen. 
die bei Chiorchis papillaius (Taf. 29, Fig. 8) 0,012 mm Durchmesser 
haben, oder aber sie enthalteii gut gesonderte Kernkorperchen 
von 0,02 mm Durchmesser, so bei Chiorchis dUatatus. 

YI. Der Verdauungsapparat. 

Der Verdauungsapparat samtlicher iintersuchten Arten ist be- 
zuglich der allgemeinen Striiktur identisch, und blob in der Struktur 
gewisser Teile, namentlich des Pharynx und Osophagus sowie im 
Verlaiif des letztern und der Darmschenkel zeigen sich wichtigere, 
fiir die Gattiingen und in einzelneii Fallen auch fiir die Arten 
charakteristische Verschiedenheiten. Der Verdauungsapparat besteht 
iibrigens aus folgenden Teilen : 1. Pharynx, 2. Osophagus, 
3. Darm. 

Der Pharynx beginnt bei jenen Gattungen und Arten, an 
Avelchen der bereits erwahnte Mimdkegel vorhanden ist, nicht mit der 
Mundoffnung, sondern an der innern Grenze des Mundkegels, wie bei 
Biplodiscus cornu und den Microrchis- Artm. Der Pharynx derjenigeu 
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Arten. an welchen der Miindkegel niclit scharf eiitwickelt ist, be- 
giniit ent^Yede^ an der Miinddffnnng selbst, wie bei Biplodiscus 
mareiKzeUeri nnd Pseudodadorchis macrosiomus sowie bei Cliiordiis 
papUlains nnd oxyccphalus^ Oder aber im Innern der Mundlidhlung, 
inehr oder weniger von der Mundoftnung entfernt, gleich wie an den 
Arten mit Mnndkegel, so z, B. bei Pseudodadorchis cylindricus und 
ncplirodordiis sowie bei Chiordiis dilaiahis. 

In zieinlich weiten (Trenzen schwankt aiicli die aiiBere Form 
nnd Grobe des Pliaiynx, was librigens auch in engem Zusaramen- 
liang steht mit der Entwicklimg der Mnskelwandung einer- 
seits und der Pharyngealtaschen andrerseits. Bei einem Teil der 
Arten gleicht der Pharynx einem iiberall gleichdicken Schlauch, so 
z. B. bei Biplodiscus cormi und manclien Exemplai*en von 31icrordiis 
nwyacofyle , Pseudodadorchis cylindricus und ucphrodordiis (Taf. 24, 
Fig. 18, 20, 23; Taf. 25, Fig. 7, 18; Taf. 26, Fig. 1, 5) sowie bei 
Pscmlodadorchis macrosiomus und Chiordiis dilatatus (Taf. 26, Fig. 8, 
10: Taf. 27, Fig. 9, 10); das Hinterende ist jedoch bald mehr oder 
weniger stumpf gerundet, bald aber in der Mitte seichter oder 
starker vertieft, welch letzteres besonders haufig ist bei den Pseudo- 
dadorchis- AvtQW . mit Aiisnahme von macrosiomus, aber auch bei 
Microrchis megacofyle und Chiordiis dilatatus vorkommt. Es ist haulig 
der Fall. daU in der hintern Halfte des Pharynx eine schwitchere 
Oder starkere Einschnurung auftritt. die deiiselben gleichsam in eine 
vordere und hintere Partie teilt; dies zeigt sich typisch bei Microrchis 
ferrum-equinum (Taf. 24, Fig. 27; Taf. 25, Fig. 1, 8) sowie bei ein- 
zelnen Exemplaren von Microrchis megacoiyle und Pseudodadorchis 
cylindricus (Taf. 24, Fig. 25; Taf. 25, Fig. 9. 11), am auffalligsten 
aber gestaltet sich infolge der Einschniirung die hintere Partie des 
Phaiynx an einzelnen Exemplaren von Pseudodadorchis ncplirodordiis^ 
indem dieselbe einem Kegel mit gerundeter Spitze ahnlich wird 
(Taf. 25, Fig. 10; Taf. 26, Fig. 7). Bei einem kleinen Teil der Arten 
kann man den Pharynx als mehr oder weniger birnformig bezeichnen, 
die Partie gegen den Mund ist weit diinner, walzig, die hintere 
Partie dagegen aufgedunsen und am hintern Ende in der Slitte auf- 
fallig vertieft. somit in 2 Lappen geteilt. Derlei Pharyngen linden 
sich t}^pisch bei Biplodiscus marcnzellcri sowie bei Chiordiis piapillaUis 
und oxycephalus (Taf. 24, Fig. 4, 5, 7; Taf. 26, Fig. 13 — 25; Taf. 27, 
Fig. 1, 3). 

Ein geniein?ames Mei-kmal des Pharynx aller Arten ist es. da6 
sicli am hintern Teil seiner Hohlung Pharyngealtaschen 
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gesoiiclert liaben, deren GroBe imd Anorduuiig aber iiach der Dicke 
der Pliaiynxwaiidung 2 Tj'peii aiifweist. Die Tasclien des Pharynx 
rait sell!’ dicker AVandung sind relativ kleiii uiid derart in die 
AVanduiig eingefiigt. daB ibre Anwesenheit auBerlich nur in dein 
Fall ersiclitlich ist. weiin zwischen ilinen das hintere Pharynxende 
scharfer vertieft ist, wie z. B. bei einem Exemplar von Microrchis 
mcfjacoijjle (Taf. 24, Fig. 25), wiilirend sie bei Diplodiscus mini, 
Microrchis ferriim-equinum, Chiorchis dilatatus mid bei samtliclien 
Eeprasentanten der Gattung Fscndocladorchis infolge Seiclitlieit oder 
Mangel der envalinten Vertiefung fast imr an Sclniitten oder im 
Mikroskop bei entspi'ecliend tiefer Eiiistellung walirnelimbar sind 
(Taf. 24, Fig. 12, 14, 15; Taf 25, Fig. 1, 3, 7, 9, 11, 12, 18, 20; 
Taf 26, Fig. 1. 5, 7, 8, 10 ; Taf 27. Fig. 9, 10). Bei den Arten mit 
dilnnwandigeni Pliaiynx sind die Pliaryiigealtasclien im A'erhaltnis 
zu den v^origen relativ ziemlicli groB luid desbalb scbon aiiBerlicb 
leicht zii erkenuen. urn so mebr als das Hinterende des Pharynx 
zwischen den beideu Taschen stark vertieft ist und eigentlicli zwei ziir 
Aufnabme der Taschen bestimmte Lappen bildet, wie dies bei 
Diplodiscus marenzclleri sowie bei Chiorchis papillatus niid oxi/cephalus 
ersiclitlich ist (Taf 24, Fig. 4, 5, 7; Taf 26, Fig. 13 — 25; Taf 27, 
Fig. 1, 3). Die Pliaryiigealtasclien sind hbrigeiis fast tj’pisch birii- 
foriiiigen Schlaiichen gleich, die mit deni diinnen Elide stets mit der 
Pharynxliolilung in A^erbindiing stehen, mit deni breitern geschlossenen 
Elide aber gegen die aiiBere AVandiiiig des Pharynx blickeu; sie 
liegen bisweilen parallel zueiiiaiider und mit der Laiigsachse des 
Korpers, zuweilen dagegen blickt das geschlosseiie Elide iiacli aiiBeii 
iind hiiiteii; ersterer Fall findet sich typisch bei dem 2. Typns der 
Phaiyiigealtaschen. wahrend letzterer am liaiifigsteii bei dem 1. Typns 
der Pharyngealtascheii zu iindeii ist. Die Pharyugealtaschen von 
Microrchis ferrum-eqiiinum iiuterscheiden sich hiiisichtlich der Form 
von denjenigeii der iibrigeii Arten. insoferii sie gaiiz kugelriind sind 
und mit der Pliarynxliuhluiig diirch eine sehr diiniie Leituiig ver- 
kehren (Taf. 25, Fig. 1, 3). Der Durchiiiesser der Scheidewand 
zwischen den Pharyngealtascheii steht in engem Zusammenliaiig 
einerseits mit der Dicke der Pliarynxwanduiig. andrerseits mit der 
GroBe der Phaiyngealtaschen, je dicker naralich die Phaiyiixwandung 
ist und je kleiiier die Pliaryiigealtasclien sind, urn so dicker ist die 
Scheidewand zwischen denselbeii, und je diiimer die Phaiyiixwandung 
und je groBer der Uiiifang der Pliaryiigealtasclien ist, uiii so diinner 
ist die Scheidewand zwischen denselben, wie dies an dem Pharynx 
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von Diplodiscus marenzellcri, Chiorcliis impillatus imd oxifcephalus selir 
gut zii selien ist. Ubrigens sind die Pliaryngealtasclien in alien 
Fallen infolge der Einsenkiing der Pliarynxliohlung in die Wandung 
entstandeii, wie es sich an dein Pharynx init dicker Wandung un- 
zweifelliaft feststellen laBt, iind unstreitig veidanken sie ihr Zustande- 
kommen dem Bestreben der Oberflaclie bzw. der Pliarynxliohlung, 
sich zu vergroBern. 

Die Zusaminensetzung der ganzen Pharyuxwandiing ist zwar 
je nach den Arten zienilich variabel. zeigt aber demungeachtet in 
gewisser Hinsicht eine vollstandige Ubereinstimmiing. Die innere 
Wandung der Pharyngealhohlung aller Arten ist niit einer ver- 
schieden dicken Cuticularschicht bedeckt, welche sicherlich nichts 
anderes ist als die Fortsetzung der diircli die Mimdbffnung ein- 
dringenden Cuticula, unter welcher sich der Hautmiiskelschicht ent- 
sx)rechende j\luskelfaserschichten ausbreiten. Unmittelbar unter der 
Cuticularschicht folgt eine Schicht von Quer- oder Aquatorialfaserig 
worauf eine verschieden dicke Schicht von Langs- bzw. Meridional- 
fasern folgt, die aber in der vordern Halfte des Pharynx nicht stets, 
vielinehr selten der vorigen aufliegt. Die Oberflaclie des Pharynx 
ist gegen das Parenchym des Korpers mit einer diinnern Oder dickern 
Hiilie von parench 3 unatischer Abstaininung bedeckt, von welcher 
die Parenchymmuskelfasern ausgehen , welche gegen die KOrper- 
Avandung, eventuell von vorn nach hinten laufen und dazu dienen, 
den Pharynx in der Schwebe zu erhalten bzw. zu bewegen, wie dies 
speziell bei den Biplodiscus- der Fall ist (Taf. 24, Fig. 4 — 6, 
10 - 13). Unter der Hiilie parenchymatischer Abstaininung breitet sich 
eine in meridionaler Richtung veiiaufende Muskelfaserscliicht aus, 
die diinner oder dicker ist als die aiiBern meridionalen Muskelfasern. 
Die Hauptsubstaiiz des Pharynx aber bilden in alien Fallen die 
radialen Muskelfasern, die mit breiterer, hilufig verastelter Basis 
von der Parenchymhulle ausgehen und so gegen die Pharyngeal- 
hohlung laufen, beim Lauf nach innen werden sie allmahlich diinner, 
iin vordern Teil des Pharynx verlaufen sie gerade, unter clenjenigen 
aber, die liber den Pharyngealtascheii liegen, treteii auch taiigentiale 
auf, die sich abschiissig gegen die Wandung der Pharyngealtaschen 
senken und sich den radialen Muskelfasern derselben anschlieBen 
(Taf. 24, Fig. 24). Die Zwischenraume zwischen den radialen Muskel- 
fasern sind in alien Fallen mit einem Parenchymnetz ausgefiillt, in 
welchem langs der Pharyngealhohlung zerstreiit oder in kleineren 
Oder groBern Gruppen Epithelzellen liegen (Taf. 28, Fig. 2c), die 


Ill siUlanierikaiiischen Fisclieii lebeiide Treiiiatodeii-Arteu. 


549 


aucli liier die Cuticularsiibstaiiz liefern. Die 8iibstanz der Phaiyux- 
waiidimg* wild scliliefilich ergiinzt durcli die sogeiiaiiiiten 5r3'o- 
blasteii. von welclieii sclion bei den Ganglienzellen die Rede war 
(Taf. 29, Fig. 8 mij und 11). Bei einem Teil der Arten zeigt die 
Pharyngealwaudung die in Voraiistehendem bescliriebene Struktur, 
die fliglicli als typisdi za bezeiclinen ist, z. B. bei Diplodisais 
marenzclleri nnd eonm sowie bei den Chiorchis- Xrim (Taf. 24, Fig. 7. 
8. 14: Taf. 27, Fig. 3, 4, 10; Taf. 28, Fig. 2), walirend dieselbe bei 
den librigen Arten schon eine geringere oder groBere Abweiclumg 
zeigt. 

Bei den Fseuilodadorchis^kvi^w folgt in der Pliaryngealwand 
nntei* der das innei’e Lumen begrenzenden Cuticnla hinter dem ans 
Queifasern und kraftigern innern meridionalen Muskelfasern be- 
stehenden Biindel nacli auBen, nngefahr in der Mitte der Wandung, 
eine feine Schicht von (Juerfasern (Taf. 25, Fig. 11). Das den Langs- 
fasern des Hantmuskelschlauclis entsprechende Biindel meridionaler 
Fasern wird gegen die Pliaryngealtaschen iminer dumier und 
schlieBlicli kaum benierkbar. Das Biindel der auBern Querfaseru 
verengt sich an beiden Enden und laBt sich hinten bloB bis zu den 
Pliaryngealtaschen verfolgen. 

Hinsiclitlich der Struktur ist die Pliaryngealwandung von 
Micyorrhis fcrrum-equinum jener der Tseiidocladoychis • Xvi^w sehr 
ahnlich und untersclieidet sicli von derselben nur darin, daB das von 
dem Biindel der innern meridionalen Fasern nach auBen liegende 
Biindel von Querfaseru diinner ist und daB innerhalb der auBern 
meridionalen Fasern am Anfang des Pharynx noch 6—8 kraftige 
Querfaseru zugegen sind (Taf. 25, Fig. 4). 

Am kompliziertesten ist die Pliaryngealwandung von Microrchis 
mefjacoiijJc ziisammeiigesetzt, insofern liier sowohl von den Querfaseru 
wie auch von den meridionalen Fasern je 3 selbstandige Biindel 
vorhanden sind. Von den 3 Querfaserbiindeln ist dasjenige, welches 
nnter der das Lumen begrenzenden Cuticnla liegt, sowie das jenseits 
des innern meridionalen Faserbiindels liegende homolog mit den aus 
der Phaiyngealwandung der Pseudocladorchis-Xvi^Yi nnd Microyclm 
feyyiim-crpiinnm beschriebenen , wahrend das dritte, auBerste und 
kriiftigste Quermuskelfaserbiindel annahernd vergleichbar ist mit den 
bei 3l2crorchis ferynm-cquinum in der Nahe der auBern meridionalen 
Fasern liegenden kraftigen Querfaseru, nur daB hier die Fasern 
weit diinner und zahlreicher sind, ein von vorn nach hinten verengtes 
Biindel bilden und von den auBern meridionalen Fasern auffallig 
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entfernt sind (Taf. 24, Fig. 24). Yon den 8 meridionalen Faser- 
biindelu sind das innere und auBere lioinolog jenen der librigen Arteii, 
wogegen das mittlere, welches zwisclien dem iimern nnd aiiBern 
(jliierfaserblindel liiiizieht, imr bei dieser Art vorhaiiden ist nnd sich 
nur bis zu den Pharyngealtascben verfolgen laBt (Taf. 24. Fig. 24). 

In alien Fallen spielen die Qiier- und Eadialfasern bei der 
Verengenmg und Ausdelinung des Pharyngealluniens eine Rolle. und 
zwar die Qnerfasern sicberlich speziell bei der Verengerung, die 
radialen aber bei der Ausdehnung; die Aufgabe der meridionalen 
Fasern mag in der Yerkiirzung des Pharynx beruhen. 

In der Pharyngealwandung samtlicher Arten linden sich gut 
abgesonderteSphincteren, deren Zahl und Anordnung indessen 2Typen 
aufweist. Unter den Arten gibt es namlich in.erster Reihe solche, 
bei welchen bloB ein Sphiiicteren entwickelt ist. solche sind: Biph- 
discus cornu (Taf. 24, Fig. 14), die Microrchis-kvim (Taf. 24. Fig. 18 
bis 26; Taf. 25, Fig. 1 — 4, 6) sowie Chiorchis papiUatus und oxy- 
ceplmkis (Taf. 27, Fig. 3, 4; Taf. 28, Fig. 1); bei einem andern Teil 
der Arten sind 2 Sphiiicteren vorhaiiden, so bei Biplodiscus marcnzelleri, 
bei den Fseudocladorchis-kri^w und bei Chiorchis dilatatus (Taf, 24, 
Fig. 7, 8; Taf. 25. Fig. 7—11, 12, 15. 18—21; Taf. 26. Fig. 1-3. 
5 — 11; Taf. 27, Fig. 10). 

In dem Fall, wenn im Pharynx bloB ein Sphincter vorhaiiden 
ist, befindet sich derselbe stets in dem vordern, mit der Mund- 
hohliing korrespondierenden Ende desselbeii und dient zur Yer- 
engerung der Pharyiixoffuung, ist aber je nach den Arten von ver- 
schiedener Eiitwicklung und stets aus einer groBerii Anzahl von 
Qnerfasern zusammengesetzt. Am schwachsten entwickelt ist der 
Sphincter bei Chiorchis papiUatus (Taf 27, Fig. 3, 4) und bei Biplo- 
discns cornu, etwas starker bei Chiorchis oxycephalns (Taf 28. Fig. 1) 
und am kraftigsten bei den ill/rrorc/^/^-Arten (Taf 24, Fig. 23, 26; 
Taf 25, Fig. 3, 4, 6). 

Wenn in der Pharyngealwandung 2 Sphiiicteren entwickelt sind. 
so ist der eine typisch an dem der iluiidofthung zugekehrten Pharynx- 
ende gelagert, wahrend der andere vor der Einiiiuiidung des Osophagus 
Oder an dem in der Pharyiigealwaiiduiig liegendeu vordern Ende des 
Osophagus angebracht ist. Der Sphincter vor der Osophagusdffnung 
fiiidet sich bloB bei Biplodiscus marcnzcllcri, liegt fast in der Mitte des 
Pharynx vor dem Ausgaiigspuiikt der Pharyiigealtaschen und verengt 
bei seiner Zusammenziehung den Pharynx aiinaheriid picotfdrmig 
(Taf 24. Fig. 7, 8). Haufiger komiiit der Sphincter vor, welcher 
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das auOerste Vorderende des Osopliagiis unigibt, indem derselbe bei 
samtlicheii Pseudodadorchis- sowie bei Chiordiis dilaf(dus auf- 
tritt (Taf. 25, Fig. 11, 12, 15; Taf. 20, Fig. 5 — 7, 10, 11; Taf. 27, 
Fig. 10). 

llberliaupt kann es fast als Regel gelteu. dalJ in der PhaiTugeal- 
wandung all jener Arteii. bei welclieii der Osophagus die Wandung 
des hintern Phaiynxendes durclibricht, der 2. Spliincter liier angebraclit 
ist, imd bloB Biplodiscus cornu bildet eine Ausnahme, indem ich bei 
demselben den 2. Spliincter nicht zu beobachten vermochte. Der 
2. Sphincter rings des Osophagus hat stets einen geringern Durch- 
messer als der beim Mund. Die Wandung desselben ist abei* sehr 
haiifig dicker als am vorigen. 

Der Osophagus zeigt sowohl in Hinsicht seiner Verbindiing niit 
dem Pharynx als auch seiner Struktur 2 Typen. Bei einem Teil 
der Arten dringt der Osophagus stets an der Bauchseite des Pharynx, 
ungefahr in der Mitte derselben bzw. vor der Stelle, wo die Pha- 
ryngealtaschen in den Pharynx einmilnden, in die Wandung des- 
selben ein bzw. offnet sich in denselben; dies ist der Fall bei Biplo- 
discus marenzdleri fTaf. 24. Fig. 0, 8), bei den 3Iicrordi is- Arten 
(Taf. 24. Fig. 19, 21, 22. 24, 26, 28; Taf. 25, Fig. 2, 6) sowie bei 
( liiorchis papillatiis und oxjjcephalus (Taf. 26, Fig. 14, 17, 19: Taf. 27. 
Fig. 2. 4). In diesem Fall liluft der Osophagus nach seineni Aiistritt 
aus der Pharyngeal wandung zuerst gegen den Bauch und nach hinten, 
zieht dann nach einer bogenftrniigen Schwenkung gegen den Riicken 
und nach hinten, um mit den zum Riicken gerilckten Darmschenkeln 
in Verbindung treten zu konnen. Bei dem andern Teil der Arten 
diirchbricht der Osophagus am Hinterende des Pharynx die Pha- 
ryngealwandung bzw. tritt mit der innern Hohlung des Pharynx in 
Verbindung. Dieses Eindringen erfolgt typisch durch die Scheide- 
wand der beiden Pharyngealtaschen, in der Mittellinie, und flndet 
sich bei folgenden Arten: Biplodiscus cornu (Ta£ 24, Fig. 13. 14). 
den samtlicheii Pseudocladorcliis- Arten (Taf. 25, Fig. 7 — 12, 15, 18—21; 
Taf. 26, Fig. 1 — 3, 5 — 11) sowie Chiordiis dilcdcdus (Taf. 27, Fig. 9, 10). 
In diesem Fall lauft der Osophagus iiach dem Austritt aus der 
Pharyngealwaiidung gerade nach hinten, schief gegen den Riicken. 
um sich mit den Darmschenkeln zu vereinigen. 

Hinsichtlich der Struktur des Osophagus zerfallen, wie erwahnt. 
die Arten gleiclifalls in 2 Gruppen, namlich in solche, bei welchen 
der Osophagus in der Nahe seiner Vereinigiing mit den Darm- 
schenkeln nur etwas verbreitert ist, aber keiuen wirklichen Bulbus 
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bildet. mid in solclie, bei welclien der Osophag'us vor der Vereini- 
giing niit den Darmscheiikeln eiiien wirkliclien Bulbils bildet. 

Der iiicbt mit einem Biilbiis endigende Osopliagus kommt weit 
seltner vor als der mit Bulbus endigende, insofern er sicli nur bei den 
Fseiidodadorchis-kYiQXi vorfindet. Cliarakteristiscli fiir diesen Oso- 
pbagnst^^piis ist es, da6 derselbe beim Lauf iiacli hinten bzw. 
walirend der Annaheriing an die Darmschenkel sicli allniahlicli ver- 
breitert, sicli iinweit derselben in zwei teilt. iim derart mit beiden 
Darmsclienkeln Fnliliiiig zii gewinneii; seine Aste sind je nacli den 
Arten kiirzer Oder langer iind blicken etwas nach aiiBen und hinten 
(Taf. 25, Fig. 16; Taf. 26, Fig. 4). Hieran erinnert einigermafien 
der Osopliagus von Diplodiscus cornu, welclier sich in der Nahe der 
Darmschenkel gleichfalls in zwei Aste teilt, seine Wandung ist indessen 
vor der Yerzweigiing weit dicker als anderwarts und fast zii einem 
Bulbus aufgedunsen (Taf. 24, Fig. 17), bildet somit einen Ubergaug 
zu dem in einen wirkliclien Bulbus endigendeii Osopliagus. 

Der mit einem Bulbus endigende Osopliagus kommt viel haufiger 
vor, und zwar bei Diplodiscus marenzdleri sowie bei Micrordus- und 
Chiordiis-XviQW. Cliarakteristiscli fiir diesen T3^pus des Osopliagus 
ist es, daB derselbe in der Nahe der Darmschenkel am Ende stets 
starker aufgedunsen ist und einen wirkliclien, aber verschieden ge- 
formten Bulbus bildet, sowie da6 derselbe mit den Darmsclienkeln 
nicht durch Entsendimg zAveier Aste, sondern durch eiiie Vertiefmig 
verbunden ist (Taf. 28, Fig. 3). Die Form und GroBe des Bulbus 
variiert nach den Arten, so ist derselbe z. B. bei Diplodiscus maren- 
zdleri fast kugelriind, aber relativ klein, bei den Micrordiis- Arten 
(Taf. 24, Fig. 29) und bei Chiordiis dilatafus (Taf 27, Fig. 7) ziemlich 
groB und zwiebelfdrmig, bei Chiordiis papillatus und oxycephalus 
(Taf 29, Fig. 3) aber relativ klein und Aveniger aufgedunsen. 

Der Osopliagus ist in alien Fallen eine Avalzenformige Rohre 
und seine GeAvebesti uktur fast stets identisch. An der Oberfliiche 
des Osopliagus sind der ganzen Liinge nach Epithelzellen aut- 
gespeichert, dereu driisige Natur ganz iinzweifelhaft ist, dereii Inhalt 
indessen nicht in die Osophagiishohlung gelangt. sondern bloB zuni 
Aiifbau der ziir Ausfiitterung der Holilung erforderlichen Cuticula 
client. Avas fiiglich aus dem Umstand zu sclilieBeii ist, daB die Cuticula 
selbst ganz homogen, strukturlos ist; ich vermochte daran nicht 
einmal Spuren von Porenkanalen wahrzunehmen (Taf 28, Fig. 4: 
Taf 29, Fig. 5). 

Die Epithelzellen bedecken die Oberfladie des Osopliagus ganz 
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traubeiiformig uiid sind aiicli in dem sclnnalen Raum zwischen den 
Darmsclienkein vorlianden (Taf. 28, Fig. 3), sie sind stets sclilaucli- 
fdrmig iiiid stiniinen init den nalie der Korperciiticiila befindliclien 
vollstandig iibei'ein; ihre Oberflache stelit init der Parencliymsnbstaiiz 
in Verbindung, welclie ein verscliieden dichtes Xetz bildet (Taf. 28, 
Fig. 4: Taf. 29. Fig. 5). 

Innerlialb der Menge der Kpilhelzellen finden sicli Langsfasern. 
die dem ganzen Osophagiis eiitlang laufen, gedraiigter oder sparliclier 
nebeneinander ziehen nnd eine gauze Scliicht bilden (Taf. 26, Fig. 3; 
Taf. 28, Fig. 4/; Taf. 28, Fig. 15), welclier nacli innen eine Schicht 
von Querfasern folgt (Taf. 28. Fig. 4 r). Die Qiierfasern bilden an 
der dem Pliaiynx ziigekehrten Hiilfte eine dlinnere Schicht, wie an 
der den Darmschenkeln ziigekehrten. bzw. die Schiclit der Quer- 
fasern ist nach binteii ziemlich auffallig verdickt, insofern sich 
immer mehr und mehr Fasern hbereinander lagern, am dicksten 
aber ist dieselbe nm den Biilbiis (Taf. 24. Fig. 17, 29; Taf. 28, 
Fig. 3; Taf. 29. Fig. 1), was die Abbildnngen von Durclischnitten 
des Bulbils unwiderleglich dartun. wie unter andern aiich der- 
jenige von Microrchis femnn-equinnw (Taf. 29, Fig. 1). Innerlialb 
der Querfaserschiclit flndet sich schliehlich die Cuticularhiille. welche 
das Osophageallumen begrenzt und welche sich dnrcli aiiffallige 
Dicke aiiszeichnet, insofern dieselbe ca. 0,025 mm Durchmesser hat, 
am dicksten aber ist sie im Bulbus, und zwar in der vordern Halfte 
desselben (Taf. 24, Fig. 29; Taf. 28, Fig. 3). Die Cuticiila ist stets 
sehr biegsam. und zwar so, dafi sie bei der Zusaminenziehiing der Oso- 
phagealwandung Falten bildet, wie es aucli bei Mirrorchis ferrim- 
equimim ersichtlich ist (Taf. 29, Fig. 5); sonst ist sie ganz stiuktur- 
los bzw. durchaus mit der auhern Cuticularschicht ubereinstimmend. 

Der Darm ist bei samtlichen Arten in 2 Sclienkel geteilt, die, 
wie erwahnt, entweder mit dem Osopliagealbiilbiis selbst oder mit 
den 2 Asten desselben in Verbindung treten. Die Darmschenkel 
laufen von ihrem Ursprung an entweder gerade nach hinten, wie 
speziell bei den Pseiidodadorchis-kvtm (Taf. 25. Fig. 16; Taf. 26, 
Fig. 4), Oder sie laufen anfaiiglich gegen die beiden Seiten. kehren 
sich dann bogig nach hinten . und zwar bei den Arten der iibrigen 
Gattungen; ubrigens ist es ein gemeinsames 31erkmal allei’ Arten, 
dafi die Darmschenkel nirgends Seitenaste entsenden und hinten 
blind endigen. Der Verlauf der Darmschenkel variiert nach den 
Gattungen und in gewissem Grade sogar nach den Arten; im all- 
gemeiiien liegen sie stets in der Nahe des Rlickens. in geringerer 
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Oder gToCerer Entferming von den beiden Korperseiten^ nalier oder 
ferner voneinander; am entferntesten voneinander liegen die Darm- 
sclienkel bei den 2 DipIodiscus-AYien (Taf. 24, Fig. 4, 5, 11, 12), 
d. i. ca. 1 min, am naclisten dagegen bei den Psendocladorcliis- 
Arten >so^vie bei den walzigen Exemplaren von Chiorchis papUJains 
nnd oxifcephcdns. Bei einem Teil der Arten baben die Darm- 
schenkel einen geraden Verlauf, wie bei den DipJodiscus-kvim 
('J'af. 24, Fig. 4—6, 10—13). bei 3Ucrorchis mcgacotijle (Taf. 24. 
Fig. 18^ — 22) und bei Fsemlodadorcliis cylindrivus (Taf. 25, Fig. 7 
bis 10, 16); bei einem andern Teil der Arten baben die Darin- 
scbenkel einen gescblangelten Verlauf, und zwar bei MicrorcMs 
ferrum-equinum (Taf. 24, Fig. 27, 28; Taf. 25, Fig. 1, 2), bei 
Psendocladorclns nephrodorchis und macrostomns (Taf. 25, Fig. 18 
bis 21; Taf. 26, Fig. 1, 2, 4, 8, 9) soAvie bei samtlicbeii Clnorcliis- 
Arten. Unter den Exemplaren von Chiorchis papillatiis und oxy- 
cephalus fand icb aucb solcbe, bei welcben die Darinscbenkel nicbt 
nur gescblangelt verliefen. sondern aucb mebrfacb verscliluugen 
waren (Taf. 26, Fig. 18. 19, 25); den Grund bierzu scbreibe icb 
ubrigens nur dem verscbiedenen Grad und der Eicbtung dei* Zu- 
sainnienzieliung zu. Aucb die Lange der Darinscbenkel ist sebr ver- 
scbieden; bei einzelneu ragen sie nicbt liber die Keimdrusen hinaus. 
bleiben mitbin weit vor dem Saugna])f zuriick. wie bei Diplodiscus 
cornu (Taf. 24, Fig. 11 — 13), bei Microrchis megacotyle (Taf. 24, 
Fig. 18 — 22) sowie bei Pscndoclcidorchis cylindricus und nephrodorchis 
(Taf. 25, Fig, 7—10, 18—21; Taf. 26, Fig. 1, 2); in andern Fallen 
dagegen reicben sie bis nabe zum Saugnapf und berlibren denselben 
sogar, wie bei Diplodiscus marenzeUcri (Taf. 24, Fig. 4—6, 10), bei 
Microrchis fernim-eguinuni (Taf. 24, Fig. 17, 18; Taf. 25, Fig. 1, 2. 7). 
bei Pscudodudorchis macrostomns (Taf. 26, Fig. 8, 9) und den samt- 
licben Chiorchis- krim. Eine allgemeine Eigeiiscbaft der Darin- 
scbenkel ist es, dab sie nacli binten fast stets breiter bzw. dicker 
werden, von webdier Kegel bloB die Pseiidodadordiis-kvt(:,\\ eine Aus- 
nabine bildeii, iusoferii bei diesen die Darinscbenkel am Ursprung 
am dicksten sind, nacb binten allmablicli dunner werden und spitz 
endigen (Taf, 25, Fig. 9, 10. 16, 18—21; Taf. 26. Fig. 1, 2, 4, 8. 9\ 
Die geweblicbe Sruktur der Darinscbenkel ist, soweit icb auf 
Grund meiner Scbnittserien bebaiipten kann, bei samtlicbeii Arten 
fast ganz identiscli. Die aiiCere bzw. gegeii das Kdriierparencb^mi 
blickende Oberflacbe der Darinsclienkel ist mit einer fein graiiulierten 
Parencb 3 miscbicbt bedeckt, in weleber sicb zerstreute Parencbym- 
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kerne yorfiiuleii. so speziell J)ei Chiorvhis (Vilatatus (Taf. 28, Fig*. 5); 
in einzelnen Fallen aber vermoclite ich in cler grannlierten Paren- 
diYinscliiclit aucli den Epitlielzellen alinliche Zellen zu nntersclieiden. 
die nacli W. Heix als echte Epitlielzellen zu betrachten sind, welclie 
die Tunica propria der Dariiisclienkel aiifbaueii. Deiiei Zellen fand 
ich besonders bei Chlorchis papillaius langs der Darmsclienkel (Taf. 28. 
Fig. 7). Das oberflachliclie Parenchym der Darmsclienkel bildet ferner 
auch Fasern, zwisclieii welchen sicli kleinere oder groBere Buchteii 
bilden, die bisweilen mit einer grauern grannlierten Substanz aus- 
gefiillt sein koiinen. 

Innerhalb der Parenchymscliicht liegen im ganzen Verlauf der 
Darmsclienkel Langsfasern, deren Dicke und Entfernung voneinander 
nacli den Arten, ebenso wie auch die Itenge des innern Inhalts der 
Darmsclienkel, sehr variiert ; im allgemeinen aber sind diese Fasern 
immer sparlicher als die daruiiter liegendeii Querfasern (Taf. 28. 
Fig. 5—9 /j, ihre Dicke stimmt nngefahr mit derjenigeii der vor- 
erwahiiten liberein. Die Querfasern (Taf. 28. Fig. 5 — 9 r) liegen 
stets gedrangt nebeneiiiander, bilden aber dennoch keine ganz zu- 
samnienliangende Scliicht; in der Kegel liegen sie zwar in gleicher 
Entfernung voneinander, koiinen aber auch infolge der Verkiirzung 
der Darmsclienkel unniittelbar nebeneinander gelangen; die Llicken 
zwischen ihnen sind ini allgemeinen mit einer sehr fein grannlierten 
Substanz aiisgefiillt. 

Xach iiiiieii von der Querfaserscliicht folgt eine sehr diinne, striiktur- 
lose Cuticnlarmembraii, welclie die Epitlielzellen der Darmsclienkel 
von der Querfaserscliicht treiiiit und die Tunica propria der Darin- 
schenkelwaiid aufbaut. Die Substanz der Tunica propria wird, wie 
erwahnt. wahrsclieinlich von den aufien von der Langsfaserschicht 
im Parenchym liegendeii Epitlielzellen getreniit. 

Die Wandung der Darmsclienkel ist inneii mit Eiidothelzellen 
aiisgekleidet, die hiiisichtlich der Form nacli den Arten und den 
verschiedenen Teileii der Darmsclienkel verschieden entwickelt sind. 
Bei Chiorchis dilatatus sind iiamlich die Zellen gestreckt, sauleii- 
formig. im basalen Drittel auffallig verengt, zAvisclieii ihnen zeigt 
sich eine ziemlich breite Liicke, die mit einer grannlierten Substanz 
gefiillt ist und nahe der Tunica propria einen Kern von ca. 0,0025 mm 
Durcliniesser enthalt (Taf. 28, Fig. 5). Diese Zwischeuraunie sind 
mit ihrer grannlierten Substanz und ihrem Kern meiner Ansicht 
nach nichts anderes als die letzten Uberreste der verbranchten 
Eiidothelzellen; alinliche Gebilde hat H. v. Buttel-Reepen aus der 
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Waiiduiig des Driisenmagens von Bistoninm amimllaccnm nacligewieseu 
(cf. 3, p. 201, tab. 10, fig. 51). Die eigentlichen Endotlielzelleii sind 
ca. 0,035 mm laiig, ibr grbfiter Durchmesser 0.008—0,01 mm. ihr 
geriiigster Durchmesser 0,0025—0,003 mm, ihre Plasmasubstaiiz in 
dem basaleii Zweidrittel graiilich graiiuliert, die Kornerchen zum 1'eil 
in Langsstreifen angeordnet; im apicalen Drittel ist die Plasma- 
siibstanz ganz liomogen, uiul es sclieint. dafi die Zellen bier zu einem 
S 3 mcytium ziisammengeflossen sind, insofern ich ihre Konturen iiiclit 
wahrznnebmen vermochte (Taf. 28, P"ig. 5). Der Kern diesei’ Zellen 
stimmt mit den in den Zwischenraiimen der Zellen befindlichen voll- 
standig iiberein nnd liegt stets in der apicalen Halfte der Zellen. 
Die Endotlielzelleii sind von der Hbhlung der Darmscbenkel aus mit 
eiiier sehr diiiinen. aber scharf gezeichneten Cuticularmembran be- 
deckt, von deren feinen Porenkanalen von dem homogenen S^mc^iiiim 
der Endotbelzellen feine, an Cilien erinneriide Fortsatze ansgebem 
die in den Eaum der Darmscbenkel hineinragen nnd deren Lange 
ca. 0,01 mm betriigt (Taf. 28. Fig. 5). Derlei Fortsatze hat schon 
0. Blumberg an den Endotlielzelleii der Darmscbenkel von 
stomum conicum walirgenommen und flir ('ilien gehalten (1, p. 24. 
fig. 16); ahnlich hat aber aiich H. v. Buttel-Keepex die Darni- 
schenkel von Disfomum ampuJlacetnu beschrieben. die indessen iveit 
liinger waren (0.304 mm) (3, p. 202. tab. 10. fig. 51). Aleiner Anf- 
fassiing nacli sind diese Fortsatze, wie dies schon Verschiedene vor 
mir behaupteten. in der Tat keine Cilien. sondern Fortsatze des 
li 5 "alinen Sjnic}Tiiims der Endotlielzelleii, deren Siibstanz bei der 
Verdanung die Rolle des Enz^mis spielt. ivovon nns die eigentuni- 
liche Modifikation der Endotlielzelleii des spater zii schildernden 
Chiorchis papiUatus nberzeugt. 

Die gewebliclie Struktur der Darmaste von JLkroychis ferrum- 
cquinum stimmt im ganzeii mit der von Chiorchis dikitafus iiberein nnd 
iveicht blofi beziiglich der Form nnd Grofie der Endotlielzelleii und der 
Lange der feinen Fortsatze derselben ab. Hier sind namlicli die 
Endotbelzellen im A^erhaltiiis knrz, bloB 0.01 mm lang, und gleichen 
viereckigen Saulen, deren jede gleichdick ist niid einen Durchmesser 
von ca. 0.006 mm hat; ihre Plasmasubstaiiz zeigt dieselbe Struktur 
wie die der Endotbelzellen von Chiorchis dilataim, das hyaline Sj'ii- 
cytium ist aber schmaler (Taf. 28, Fig. (V). Die vom hyalinen 
S^mcytium des apicalen Elides der Endotbelzellen aiisgeliendeii Fort- 
satze sind schon nicht so sehr cilienartig wie bei Chiorchis (lilatafifSj 
gleichen aber elier Geifieln, sind fast 0.05 mm lang, also um das 
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Kiinffaclie lunger als die Zelleii selbst. Cliarakteristisch ist aiich, daU 
die Endotlielzellen bier iinmittelbai* nebeneinander. olme Zwischen- 
raume, liegen mid dab ilir Kern eiforinig ist 

Welclier Ausbreitnng in den Dannsclienkel sicli die feinen 
Fortsatze der Endotlielzellen erfreuen und welclie Aufgabe ilinen 
ziifallt. das zeigen libclist augenfallig die Schnittserien ver- 
schiedener Teile der Dannsclienkel von Chiorchis papUJains^ bzvv. die 
Vergleiclinng derselben. Bei diesei’ Art zeigen die Endotlielzellen 
am Anfang und selbst nocli in der Mitte der Dannsclienkel eine 
typisclie Striiktur, ilire Konturen sind scbarf, leicht erkennbar; sie 
sind insgesamt viereckigen Saulen gleicli, ca. 0,0015 mm lang, bei 
einem Durcbmesser von 0,001 mm, oline Zwiscbenraiime, ibr Kern ist 
kugelformig. das li3^aline Sjmcytium ist zugegen, aber sebr scbmal, 
die cilienartigen Fortsatze sind 0.001 — 0,0014 niin lang. und ibr feines 
inneres Ende scbeint gleicbsam init der die verscblungenen Speise- 
partikelcben umgebenden Substanz verscbmolzen zu sein (Taf. 28, 
Fig. 7). Im bintern Drittel der Darniscbenkel verscbwinden die 
Grenzen der Endotlielzellen ganzlicb, sodafi ibre Substanz zu einem 
S^mc^Aium ;zusammenflief)t , in welcbem die an ibrem Platz ver- 
bliebeuen Kerne die Stelle der friibern Zellen andeuten (Taf. 28, 
Fig. 8), aufierdem ist aucb die Endotbelialscbicbt selbst etwas ver- 
andert, d. i. scbmaler und dilnner (0,008 mm), und ebenso, selbst 
nocb niebr verkilrzt, sind aucb die cilienartigen Fortsatze, die ver- 
scblungenen Speisepartikelcben sind auffallig verkleinert und der 
Verdauungssaft zwiscben derselben konsistenter (Taf. 28, Fig. 8). 
In der Endotlielscbicbt am Hinterende der Darniscbenkel feblen die 
Zellgrenzen ebenfalls, und ibre Plasniasubstanz ist gleicbfalls zu 
einem Syncytium zusammengeflossen, allein ibre Struktur ist wesent- 
lich verandert, denn es feblen darin die granulierten Streifeii, und 
ibre gauze Substanz erscbeint gleichmaBig granuliert, aiicb die 
Kerne zeigen sicb weit sparlicber, und vermutlicli ist ein Teil der- 
selben versclnvunden (Taf. 28. Fig. 9). Sebr cbarakteristiscb ist 
bier der ganzlicbe Mangel der cilienartigen Fortsatze, wesbalb der 
Inbalt der Darmscbenkel uiimittelbar die innere Grenze der Endotbel- 
scbicbt beriibrt und diesem als eine groBere Partikel entbaltende, 
kompaktere, granulierte Substanz aufgelagert ist (Taf. 28, Fig. 9). 
Die Endotlielscbicbt ist iibrigens bier kaum inerklicb diinner als im 
bintern Drittel der Darniscbenkel. 

Gestiitzt auf das bier Vorgebracbte, glaube icli nicbt allzusebr 
irrezugehen, wenn icb voraussetze, daB die cilienartigen Portsatze 
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der Eiidotlielzellen der Darmsclieiikel keiiie Cilieii, soiidern durcli 
Aiissclieiduag der Zellen eiitstandene Fortsatze sind^ deren Suh- 
stanz, mit den Nahrungspartikeln in Beriilming gekommein sich 
zu einer enzyinartigen Substanz ningestaltet ^ sodafi diesen Fort- 
satzen bei der Yerdauung eine wiclitige Rolle zufallt. 

Ob in der Parenchymsubstanz, welclie die Wandung der Darm- 
sclienkel bedeckt. Verastelungen der Exci'etionsgefaGe vorhanden 
sind; woher die Xerven der Darmsclienkel komnien iind wohin sie 
ziehen, das ist inir bei meinen Untersucliiingen niclit gel ungen fest- 
zustellen. 

AVas fiir Xalirung die untersucliten Arteii zu sicli nehnien. liabe 
icli niclit versuclit festzustellen. Bei Chiorchis diJatatus aber kon- 
statierte ich, dafi derselbe den Mageninlialt des AVirtstiers oline 
AA^alil aufnimint, deiin ini 3Iagen eines Exemplars fand icli einen 
parasitisclien Neniatoden des AA^irtstiers nebst einigen Fettropfen und 
Blutzellen. Bei Chiorchis papillatus babe ich in den Darmschenkeln 
iiur Fettroi)fen und Blutzellen in verscliiedenen Stadien der Des- 
organisation geselien. 

A\ Excretionsgefassystem. 

Bei meinen Untersucliungen war ich nach Mogliclikeit. be- 
flissen, das Excretionsgefafisystem samtlicher Arten eingehender 
zu studieren, und wenn dies aiich nicht in alien Fallen ge- 
lungen ist, so yermoclite ich doch zu konstatieren , daG in dieser 
Hinsicht unter den einzelnen Arten keine sehr wesentliche A^er- 
schiedenheit herrscht. Am ExcretionsgefaGs 3 ^stem aller Arten lassen 
sich P^pisch 3 Hauptteile unterscheiden , d. i. die Hauptgefa fi- 
st am me Oder Sammelkanale und ihre Nebenaste mit den Capillar- 
gefafien, die Endzelle mit dem Flimmertrichter und die Ex- 
cretionsblase. 

Die Excre tionsgefafistamme liegen teils in dem yon den 
Darmschenkeln umschlossenen Raum, am Bauch und langs des 
Innenrands desselben, teils aufierhalb der Darmschenkel, und es lassen 
sich daran die Sammelkanale. die Seitenaste und Capillar- 
gefafie unterscheiden. 

Die Hauptstamme oder Sammelkanale lassen sich yon 
der Excretionsblase ausgehend bis zum Pharynx yerfolgen. Am 
besten studierte ich den A^erlauf der Sammelkanale yon Chiorchis 
papiUidus und oxycephalus^ die infolge ihres Excrementinhalts leicht 
zu erkennen und zu yerfolgen sind. Ich bin dabei zu folgenden 
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Eesultaten g*elangt. Beide Saiiinielkaiiale Oder Hauptgefaikstamiiie sind 
von der Kxcretiousblase bis ziiin liintern Kdrperdrittel bzw. bis zur 
liinterii Winduiig der Darinschenkel nicht mit Asten verseben, bier aber 
entsendet jeder der beideii gegeii die Mittellinie des Korpers eiiieu 
Seitenast . die erst in 2 groBere nnd dann in zablreicbe diinne 
Seitenaste anfgelust siiid (Taf. 28. Fig. 10). Bis zum Anfang des 
niittlern Korperdrittels bzw. bis zur ersten Vertiefung der Darm- 
schenkel sind die 2 HauptgefaBstanime gleiclifalls niclit verzweigt, 
bier aber teilen sie sicb in 2 fast gleicbstarke Hauptaste, deren 
einer langs der iniiern Greuze der Darmscbenkel bis zur Genital- 
diFnung bzw. bis zum Hinterende des Osopbagealbuibus lauft, bier 
aber sicli nacli innen und binten kriimint und sicli allinablicb in 
iminer mebr Astclien zerteilt. welche die Parencliymsubstanz des 
vordern Kdrperendes vollstaiidig umspinnen (Taf. 28, Fig. 10). Dei* 
andere Hauptast lauft unter und auBer den Darmscbenkeln gerade 
nach vorn. in seinem Verlauf zerteilt er sicb in immer diinner 
werdende Astclien, welclie die Parencliymsubstanz des vordern 
Kdrperendes reicblicb umspinnen. Da icb aiiBer den obeii er- 
wabnteii keine andern, vom bintern Kdrperdrittel ausgebenden Neben- 
aste der HauptgefaBstamme wabrzuiiebmeii verinocbte, balte icb es 
fiir selir wabrscbeinlicb, daB dieselben bzw. ibre fernern Astcben 
das bintere Korperende und den Saugnapf umspinnen. Von dieser 
Eegel bildet 2ricrorclm fernnn-eqiiimun gewissermaBen eine Aus- 
nabine, denii bei diesein geben von der Excretionsblase niclit nur 
die bereits gescbilderten 2 HauptgefaBstamme oder Saminelkanale. 
jfondern aucb ein 3. aus. und zwar an der Baiicbseite derselben. 
unweit des Anfangs der Ausfubrungsrdbre, dieser lauft dann nach 
oben und binten zum Saugnapf, in dessen Substanz er sicb unzweifel- 
baft in zablreicbe Nebenaste aufldst. Icb balte es iibrigens niclit fiir 
aiisgescblossen, daB dieser Typus des Excretionssystems in sebr 
groBer Verbreitimg vorkommt, es ist mir jedocb niclit gelungen, dies 
bei andern Arteii zweifellos festzustellen. 

Die HauptgefaBstamme oder Sainmelkanale verzweigen sicb. 
wie erwalint, an eineni gewissen Puiikt ibres Verlaufs. und zwar in 
immer diinnere imd diinnere Nebenastcben, die dann die Parencbym- 
substanz reicblicb durcbzieben. Am leicbtesten lassen sicb diese 
Nebenastcben am vordern Korperende bzw. rings urn den Pliarynx und 
ill dessen Xahe, aber aucb an andern Punkten des Korpers erkennen 
(Taf. 28, Fig. 10). 

Diese kleinen. feinen Nebenastcben geben scblieBlicb in 
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Oapillarg-efaGe iiber, die eigeiitlicli iiiclits aiideres sind als die 
viel dlinneni iiiid init dem Fliiiimertrichter bzw. mit der Eiidzelle 
in direkter Yerbindiiiig steliende Fortsetzung der ersterii. sie siiid 
jedocli sehr scliwer zu erkenneii. 

Die Ell dze lien und Fliinniertrichter liegen am distalen Ende 
der CapillargefaBe. Der Fliinmei tricliter ist eigentlicli niclits aiideres 
als die tricbterfbnnige Yerbreiteruiig des mit der Endzelle korre- 
spoiidierenden Teils der CapillargefaBe. in welctien das Fliminer- 
biindel liaiigt. Das Flimmerbiiiidel erselieint in den Schnitten bloB 
als eine durclisiclitige kegelforinige Snbstanz, in welclier Langsfasern, 
vermntlicli die Kontiiren der Fliniinerliaare, siclitbar sind (Taf. 28. 
Fig, 14). Die Endzellen selbst gleiclien durchaus denjenigen. welclie 
A. Looss von Disionmm perJaUini, ])ist, folinnu Dist, tereticolc und 
Dist. cfflimlriacenm besclirieben bat (9. tab. 4, tig. 74, 77. 87; tab. 7, 
tig. 150). dede Endzelle gleiclit einer inultipolaren Zelle: ilire Ober- 
tlache ist mit geiietzter Parencliymsnbstanz bedeckt; ilire Plasnia- 
snbstanz ist fein, graiilicli granuliert und enthalt zablreiclie ver* 
scliieden groBe, dunkle, stark licbtbrechende Kdrperclien, die den in 
der Wandiing der Sammelkanale sowie der Seitenaste und Capillar- 
gefaBe vorhandenen Excrementpartikelclien durchaus gleicli sind 
(Taf. 28, Fig. 10, 14, 18). Der Zellkern ist kugelfdrinig und 'enthalt 
bloB Chromatinkdrperchen. der groBte Dnrchinesser der Zellen lie- 
tragt ca. 0,01 — 0,04 mm. der des Kerns 0,008—0,009 inm. 

Die Oberflache der HauptgefaBstamme der Sammelkanale sowie 
der feinern Aste nnd der CapillargefaBe ist mit Parencliymsnbstanz 
bedeckt. von welcher ein feines, verschieden verasteltes Ketz 
ansgeht (Taf. 28. Fig. 14, 18). Innerhalb des Parenchyms lindet 
sich die eigne Hiille der Sammelkanale, Hirer Nebenastchen und der 
CapillargefaBe, die, nach ihrer lebhaften Farbung zu schlieBen. 
nicht aus Ciiticulasubstanz, sondern aiis Parenchym besteht (4\af. 28, 
Fig. 18). Nach innen davon folgt eine verschieden dicke granu- 
lierte Plasmasubstanz, die als echtes Syncytium erselieint, mindestens 
vermochte ich dariu keine Zellgrenzen zu erkennen, und auch 
Kerne konnte ich nur Avenig walirneliinen, und ZAvar nur in den 
Sammelkanalen. und auch in diesen Avaren ilire Kontiiren so A'er- 
scliAA^oniinen, daB sie sich an den mit Pikrokarmin gefarbten Schnitten 
bloB in Form von sehr blassen, rosenroten Fleckchen zeigten. Das 
Plasinasyncytiuin fast aller Arten enthalt in den Saniinelkanalen 
nnd ihren Nebenkanalen und den CapillargefaBen uiiregelmaBig 
zerstreuti* Excretiiartikel und Korner verschiedener GroBe und 


In Sudani erikaiiischen Fischen lebende Trematoden-Arten. 


561 


Form, die iiifolge ilirer dunkel blaugraiieii Farbung die samtliclien 
Gefabe leicbt erkeimen lassen (Taf. 28, Fig. 10, 14, 18). Ob die 
Sammelkaiiale iind ilire Nebeiiilste Fliissigkeit eiitlialten. wav icli 
iiatiirlicb iiiclit in der Lage zu konstatieren, die Schnittbilder der 
Sammelkanale aber zeigen, dab ilire Plasmaschiclit einen Kanal iim- 
scliliebt. welclier ganz leer Oder mit eiiier feiiigranulierten Substanz, 
walirsclieinlicli dein Niedersclilag friilierer Fliissigkeit, gefiillt er- 
scheiiit (Taf. 28, Fig. 18). 

Die Excretionsblase liegt bei alien Arten iin liinterii 
Ivurperende bzw. nahe am Sangnapf, von diesem aber in grbbei*er 
Oder geriiigerer Fntfevnnng. seine Eichtnng, d. i. Anordnung aber zeigt 
2 T3q)en. Die Excretionsblase aller Arten, mit Ansnalime von 
MicrorcJus megacotijlc. blickt mit dem breiten, die beiden Sammel- 
kanale enthaltenden Ende stets gegen den Bauch, bisweilen senkt 
sie sich bis linter die ]\rittellinie des Kdrpers oder erhebt sich iiber 
dieselbe; ilir Ausfdlirungskanal laiift entweder gerade gegen den 
Eiicken, wie z. B. bei 2Lkrorchis ferrum-er[Hinnm (Taf. 24, Fig. 28; 
Taf. 25, Fig. 2) Oder, und zwar am liaufigsten, schief nach oben nnd 
hinteii, wie bei den PseiulocladorcMs- und Cliiorchis-Avtex} (Taf. 25. 
Fig. 8. 10, 19. 21; Taf. 26, Fig. 2, 9; Taf. 27, Fig. 2). Bei JlicrorrMs 
megacotijle blickt die Excretionsblase mit dem die Sammelkanale in 
sich schliebenden breiten, geschlossenen Ende gegen den Saugnapf 
nnd zieht, von hier aiisgehend, ein Stuck gerade nach vorn nnd er- 
hebt sich dann allmahlich gegen den Eiicken, um sodann an der 
Seite des LAuiiER’schen Kanals nach anben zu gelangen (Taf. 24. 
Fig. 19). Die Ansfiihrungsotfniing der Excretionsblase liegt, wie wir 
bei Beschreibung der Arten sahen. an sehr verschiedenen Stellen. 
bald iiaher, bald fenier voin Saugnapf oder gerade fiber dem 
Zentrum des Sangnapfs. so speziell bei den Diplodiscus-Avten (Taf. 24, 
Fig. 5, 12). 

Die gegen das Parenchym blickeiule Oberflache der Wandung 
der Excretionsblase ist in alien Fallen entweder mit genetzter 
Parenchymsnbstanz bedeckt, wie z. B. bei Ckiorchis papillatus (Taf. 28, 
Fig. 11), Oder von selbstandigen Parenchymzellen nmgeben, wie bei 
Jlicrorclns fernim-eqninnm nnd mcgacofgle (Taf. 29, Fig, 3). Die 
Wandung der Blase wind von einer diinnern oder dickern, sich stark 
farbenden Hhlle von nnzweifelhaft parenchymatischer Abstammnng 
gebildet (Taf. 29, Fig. 3 bw), an deren anberer Oberllache Eingmnskel- 
fasern ziemlich fern voneinander hinziehen (Taf. 29, Fig. 3 rj, hber 
denselben aber laufen nocli sparlichere Langsfaseni, nnd in dieser Be- 
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ziehung stimmt die Excretionsblase mit derjenigeii der von A. Looss 
bescbriebenen Disfomum-Avtew iiberein (9, p. 157, 158). An der innern 
Oberflilche der Wandnngshiille babe icb bisweilen eine feingrannlierte 
Substanz wabrgenommen, jene Endotbelzellen aber, die R. Otto er- 
wabnt (10, p. 58), yerinochte icb nicbt zii beobachten, sowie icb aucli 
jeneZellkerne nicbt wabrgenommen babe, die nacb den Untersucbungen 
von A. Looss aucb danii zu erkennen sind, wenn infolge der Auf- 
gedunsenbeit der Excretionsblase sicb die Zellen so verflacben, da6 
ibre Plasmasubstanz nnd deren Umrisse ganzlicb zu scliwiiiden 
scbeinen (9, p. 15G, 157). Die Hiille der Wandung der Excretions- 
blase geht iibrigens obne jeglicbe Grenze in die Substanz der Wan- 
dung der Sammelkanale und der Ausfubrungsrobre iibei*, bzw. in die 
Cuticula der letztern (Taf. 28, Fig. 11). 

In der Hoblung der Excretionsblase finden sicb gewiC bloB 
sebr kleine Excretpartikelchen ; in der Excretionsblase zablreicber 
Exemplare von Chiorchis papillatus aber finden sicb aucb wabrbafte 
Harnsteine von verscbiedener GrdBe und Form, die sebr baufig aus 
konzentilscben Scbicbten zusammengesetzt zu sein scbieneii (Taf. 28, 
Fig. 11, 12). Diese Haimsteine entwickeln sicb natiirlicb aus Ex- 
cretpartikelcben und Kornern. die aus den Sammelkanalen bierber 
geraten sind. DaB sie scbon beim lebenden Tier vorbanden waren 
und nicbt Ivunstprodukte der Konservierung sein konnen. beweist 
ibre eigentiimlicbe gescbicbtete Struktur, die sicberlicb nicbt das 
Resultat momentaner Wirkung sein kann (Taf. 28, Fig. 12). 

Der Ausfii br lings k anal der Excretionsblase iintei'scbeidet 
sicb binsicbtlicb seiner Struktur weseiitlicli von den Excretions- 
gefafistammen sowie der Blase selbst. Die Oberflacbe fiber deni 
Korperparencbym sowolil der ExcretionsgefaBstainme als aucb des 
Ausfiibrungskanals ist namlicb mit typiscben Epitbelzellen bedeckt, 
die z. B. bei (liiorchis papillatus birnformigen Scblanchen ganz gleich 
sind, liegen gedritiigt, traubenformig und stimmen in der Struktur mit 
den an sonstigen Korperteilen befindlicben vollstandig nberein (Taf. 28, 
Fig. 11). Nacb innen von diesen Zellen folgt eine dicbte Scbicbt von 
Tjangsinuskelfasern, die an einem etwas scbiefen Sagittalscbnitt be- 
sonders gut zu seben ist (Taf. 28, Fig. 13). Nacb innen von der Scbicbt 
von Langsfasern folgen yiierfasern, die gleicbfalls sebr gedrilngt neben- 
einander liegen, diese aber erscbeinen etwas diinner als die Langs- 
fasern (Taf. 28, Fig. 13). Nacli innen von der Querfaserscliicbt folgt 
scblieBlich eine wirklicbe strukturlose Ciiticularscbicbt, welclie das 
Lumen des Aiisfubrungskanals begrenzt und nicbts anderes ist als 
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die Fortsetziini>’ der Korperciiticula, gewissermafieii der nilireiiartige. 
eiiigestiilpte uiid sodann mit der Excretioiisblase parencliymatischer 
Abstammuiig in iiinige Verbiiidnng getretene Teil der Kbi’perwandung, 
was dnrcli die Gewebszusainmensetzung des gaiizeii Ausfiiliruiigs- 
kanals dargetan wird. 

Die Lage der Offnuiig des Aiisfiihrangskanals, des Poms ex- 
cretorius. ist nacli den Arten verschieden. Am haiifigsten ist es 
der Fall, dab die Offnuiigen des Ausfiilirungskaiials ini hintern Kor})er- 
viertel, in dein Paiim zwischen dem Saiignapf and deni Laurer- 
sclien Kanal liegt, und zwar bald ersteriii bald letzterm nalier gerlickt, 
sodaB seine Lagerung in gewissem Grad cliarakteristiscli fiir die 
Art ist Bei Microrchis mcgacotjjJe ist ausnaliiiisweise der Ponis ex- 
cretorius sehr entfernt von dem hintern Korperviertel bzw. von deni 
Saugnapf, und die Korperniitte ganz an die Offnung des Laurer sclien 
Kanals. und zwar an die reclite Seite desselben, gerllckt, und zwar so, 
daBbeide Offnuiigen in eine Linie und in eine Flaclie fallen (Taf. 24, 
Fig. 19, 21, 22). Dies zeigt sich schon bei Seitenlage des ganzen 
Tiers, nocli besser ist es aber an sagittalen oder taiigentialen Sclinitten 
sichtbar. 

Die gewebliclie Striiktur des Porus excretorius stimmt durchaus 
iiberein mit der des Ausfulirungskanals. liier aber liegen die Epithel- 
zelleii ini Kreis und in einer Flache. sodaB sie von obeii geselien 
gleiclisam einen Sphincter zu bilden scheinen; allein die SchlieBung 
bzw. die Verengerung wird durch die verschiedeiiartige Tatigkeit 
der Quermiiskelfaserschicht bewerkstelligt Die GroBe des Durch- 
raessers der Offnung unterliegt sehr bedeutenden Schwankungen und 
steht stets im Zusammenhaiig mit der Zusammenziehung der 
Querfaserschicht: sie ist bisweilen so groB, daB sie schon bei geriuger 
Vergi'oBerung erkennbar ist. bald so klein, daB sie selbst bei starkerer 
VergroBerung nur bei groBer Aufmerksanikeit und vorheriger Orien- 
tierung wahrzunehmen ist. 

VI. Die Geschlechtsorgane. 

Die Geschlechtsorgane der samtlichen untersuchten Arten sind 
einauder im allgemeinen gleich, und bloB in den Details zeigen sich 
einige Verschiedenheiten. 

Eiii genieiiisames Merkmal aller Arten ist es, daB die Genital- 
offiiung (Porus genitalis) ausnahmslos im vordern Kdrperdrittel 
Oder vor demselben in der Mittellinie des Bauchs liegt, und zwar selten 
unter dem Osophagealbulbus Oder etwas vor demselben, wie bei den 
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Diplodiscns-kvi^w (Taf. 24, Fig. 4, 6, 11, 13), am liaiifigsten aber am 
Hiiiterende des Osophagealbiilbus bzw. in dem Eaum zwisclien deii 
Darmschenkeln, wie bei saintlichen iibrigen Arten, iiisbesondere bei 
Chiorchis papillatus imd oxi/cephalits. 

Die Genitaloffnung ist ausnalimsweise schon bei Seitenlage 
des Tiers anf den ersten Blick zu erkennen, wie bei Diplodiscns 
inarenzdleri ^ zumeist aber ist dieselbe auBerlich niclit leicht walii'- 
zunehmen und die Amvesenlieit derselben nur vennuge der kraftigern 
Entwicklung der Qnermuskeln zu konstatieren, wie bei deii samt- 
lichen ubrigen Arten.. Die Genitaldffnung von DipJodiscus marenzdhri 
ist aiis dem Grand leicht zu erkenuen, Aveil sie auf dem Gipfel eiuer 
kraterahnlichen Erhdhung sitzt, in dereu AVandung die Muskulatur 
eine kraftige Scheide bzw. einen Sphincter bildet (Taf. 24, Fig. 6, 9), bei 
den iibrigen Arten dagegen erscheint die Genitaloffnung mehr als 
Anfang eiuer trichterformigen Yertiefung, und wenn deren Umgebung 
auch krilftiger entwickelt ist, bildet sie doch keiue Genital- 
scheibe. 

Die Genitaloffnung fuhrt in alien Fallen in eine Genital- 
bucht (Atrium genitale), deren Wandung verwaclisen ist mit der 
AVandung des Kanals der Ciriaistasche, und zwar so, daB der eigentliche 
gemeinsame Teil der Geschlechtsorgane, der Ductus hermaphroditicus, 
mit seiner Offnung die AVandung des vertieften Teils der Genital- 
bucht durchbricht und den Porus hermaphroditicus bildet. Auf diese 
AVeise baiit sich der Porus hermaphroditicus, der sich ausstiilpen 
und einziehen laBt, bzw. der Cirrus nicht bloB aus der eignen Wan- 
dung des Ductus hermaphroditicus. sondern auch aus deijenigen der 
Genitalbucht auf, welch letztere die auBere Oberflache bedeckt. 
wahrend erstere ihre Hauptsubstanz bildet. Die Genitalbucht zeigt 
sich ubrigens entweder in Form eiuer groBern oder kleinern ein- 
fachen Hdhlung, oder aber es erhebt sich im Zentrum derselben als 
kegelformiger Hocker der Porus hermaphroditicus in verschiedener 
Hohe, oft sogar bis zuin Porus genitalis, und in diesem Fall bleibt 
von der eigentlichen Hdhlung nur weiiig ubrig, weil dieselbe von 
der dem Cirrus entsprechenden Erhdhung fast ganz unterdriickt 
wil'd; hiervon hangl dann auch der Umfang der Genitalbucht ab, 
die nach den Arten jedeutalls ziemlich veranderlich ist. 

1. Das mannliche Geschlechtsorgan. 

Das mannliche Geschlechtsorgan der untersuchten Arten ist 
identisch in der Zusammensetzuiig und Struktur und besteht t}7)isch 
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aiis den Hoden, dem Vas efferens, dem Vas deferens, der 
Vesicnla seminalis, den Prostat adri’i sen iind der Aiis- 
f ii Ii V u 11 g- s p a r t i e. 

a) Die Hoden. 

Hoden sind in der Pegel 2 vorhanden, und iJipIodiscus coru?( ist 
die einzige Art. die nur einen Hoden besitzt (Taf, 24, Fig. 11 — 13). 01> 
min die Hoden paarweise oder impaar entwickelt sind, sie liegen 
stets in dem von den Darmsclienkeln iimsclilossenen Ramn, miter 
dem Darm, also gegen den Bauch geriickt, in der ]\Iitte des Kdrpers: 
ihre Lageriing sowobl gegen die umliegenden Organe als auch zu- 
einaiider ist ziemlicli verscliieden. Der impaare Hoden von Diplo- 
discHs cornu liegt in gleicher Entfernnng von dem (jsopliagusbnlbus 
iind dem Keimstock, mitliin zienilich genaii in der Mitte von beiden. 
Unter den rait paarigen Hoden verselienen Arten liegen dieselben bei 
BipJodiscns maren^eUeri und den samtlichen Chiorchis-Xvim hinter- 
einander, sodaJ] der eine in die Xiilie des Osophagealbulbus bzw. 
der Genitalbucht, der andere liingegen in die des Keimstocks zu 
liegen kommt, weun er von derselben auch durch eine zienilich grohe 
Entfernnng getrennt ist (Taf. 24. Fig. 4, 6; Taf. 26, Fig. 13—15; 
Taf. 27, Fig. 1, 2, 9). Ebenso gelagert sind annahernd die Hoden 
von Microrcltis megacoiyle^ der eine ist jedoch niehr dem linken Darm- 
schenkel, der andere dagegen dem rechten Darmschenkel genahert 
(Taf. 24, Fig. 18). Hieran erinnert die Anordnung der Hoden von 
Microrclm ferrum-eqnimmu insofern die Hoden zwar hintereinander. 
itidessen nicht in derselben Langsliiiie liegen, denn der vordere ist weit 
mehr nach vorn geriickt und dem linken Darmschenkel merklich 
genahert, Avahrend der hintere Hoden nach hinten gezogen und neben 
den rechten Darmschenkel geriickt ist, folglich keiner in der Mittel- 
linie des Korpers liegt (Taf. 25. Fig. 1). Dasselbe ist der Fall bei 
der Anordnung der Hoden der PseudodadorcMs- Arim, bei diesen aber 
sind die Hoden nicht nur den Darmsclienkeln genahert, sondern sie 
sind unter dieselben geriickt und erstrecken sich mit einzelnen Fort- 
satzen in den von den Darmsclienkeln umschlossenen Raum (Taf. 25, 
Fig. 7, 9. 16, 18, 20; Taf. 26, Fig. 1, 4. 8). Dafiir, dal] einzelne Teile 
<ler Hoden den von den Darmsclienkeln umschlossenen Raum iiber- 
ragen, finden sich die hauflgsten Beispiele bei den Chiorchis- 
und zwar sowohl bei den gestreckten als auch an den verschiedeii- 
artig zusammengezogenen Exemplaren. 

Allein nicht nur die Anordnung der Hoden. sondern auch ihre 
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Form imd relative GroGe zeigt nacli deii Arteii Verscliiedenlieit. 
i^ei den beiden Biplod isms- Arten z. H. sincl die Hoden gaiiz kugel- 
tbrmig mit glatter OberHaclie, hocbstens tritt am Riicken hier und 
da eine kleine Frhdluing aiif, and zwar infolge Drucks des Fterus 
(Taf. 24, Fig. 4 — 6, 10—13). aiiGerdem siiid sie relativ selii* gro6. 
insoferii ihr Dnrchmesser zwischen 0,66 — 1 mm scliwankt. Die 
Hoden der il//rrm7{/5-Arten sind mehr oder weniger kngel- oder 
eiformig, mit glatter Oberflaclie oline Erbblinngen oder Fortsiitze 
daran, bisweilen aber konnen sie an 2 — 3 Stellen scliwacli eiii- 
gesclmiirt sein (Taf. 24, Fig. 18, 27; Taf. 25, Fig. 1, 2). ilir Dnrch- 
messer betiligt ca. 0,32—0,7 mm, im Verlialtnis ziir Koi’perliiiige 
aber sind sie anffallend klein. Die FscndoclacIorchis-AYtew bilden 
in der Form nnd Strnktur der Itoden einen Ubergang vom Genus 
]\ncrorc]i 2 S znm Genus Chiordiis, und zwar sind bei Fsendodadorchis 
macrostomus die Hoden iiierenformig, ganz glatt, 0,22 mm lang mit 
einem Durclimesser von 0.17 mm (Taf. 26, Fig. 8, 9). Die Hoden 
von Fsendodadorchis ncphrodorchis sind gleiclifalls iiierenformig, tragen 
aber an der Oberfiaclie, insbesondere am Bauch, flingerformige Fort- 
satze, sind 0,45—0,7 mm lang mit einem Dnrchmesser von 0,26 bis 
0,29 mm (Taf. 25, Fig. 18, 19, 22; Taf. 26, Fig. 4). Die Hoden von 
Fsendodadorchis cijlindrmis aber sind nnregelmabige, verschieden ge- 
staltete Schlanche mit A^erschieden langen nnd Auu^schieden geformten, 
aber stets wenigen Fortsittzen, Avodurch sie nnverkennbar an die 
Hoden der Chiorchis- Avim erinnern (Taf. 24, Fig. 7—10, 16); die 
Lange ilii’er Snbstanz scliwankt zAvischen 0,8 — 1,7 mm. Die Hoden 
der Chiorchis-Avim schliefilich sind t3^)isch mehr oder Aveniger ver- 
zAA^eigten 8chlauchen gleich, die Aste sind bald lappen-. bald finger- 
formig, bald seliAvacher. bald starker her\"orragend, d, i. in ver- 
schiedenei* Weise veidangert; ihre Anzahl scliAA^ankt zAvischen sehr 
Aveiten Gi'enzen. Die Hodenfortsiltze von Cldorvhis papiUaius bilden 
stets breite Lappen (Taf. 26. Fig. 16) nnd sind selten starkei* ge- 
streckt (Taf. 26. Fig. 24). Bei den jiingern Exemplaren A’on Chiorchis 
oxycephalns gleichen die Hoden mehr oder weniger jenen von Chiorchis 
papiUaius (Taf. 26, Fig. 15, 18, 20, 26, 27). Avahrend dieselben bei 
altern Exemplaren anffallig verzAveigt sind nnd die Aste groGteii- 
teils ziigespitzt endigen (Taf. 27, Fig. 1, 5, ()). Am reichsten A’er- 
zAveigt aber sind die Hoden A^on Chiorchis diJaiaitis^ nnd ihre Aste 
Oder Fortsiitze sind teils lappenformig mit gernndeter Spitze. teils 
kegelformig mit znges])itztem Ende (Taf. 27. Fig. 9). 

Hinsichtlich der feinern Struktnr der Hoden zeigt siedu 
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soweit es iiiii- b(‘i ineiiK'ii Untei’siicliiiii^eii festzustelleii 

ist, bei deii Arten keiiierlei \v(‘senlli(*liere. eiNViilmeiisweitc^ Ver- 

schiedenlieit. 

Die OberflaclK^ dei* Hoden i^t in alien kalleii init imdii’ odor 
weniger gedi-angt liegenden Paiinicliyinfaseni bedeckt, zwiselieii 
welclieii sicli selir In'infig aucli karencliyinkenie linden, so Ix^sonders 
bei (Inorchis papillatus nnd dihtinins so\vi(‘ bei den jMicrorchis- and 
Psvi(doclailorch}s-Xyim\ derlei Kenie zeigen sieli indessen niir an 
Stellen, die von den Hoden entfenit liegen. Iniundiall) der Parcnicliyin- 
faserscliiclit ersclieint die ruticulascliiclit, welclu^ die eigne Wandiing 
der Hoden bildet, die Tunica pi’opria (Taf. 29, k^ig. 15 c), deren Di(dve 
niclit mil* nacli den Arteiij sondern aiicli nacli deni Grad d(‘r Kiit- 
wicklung bzw. Aiifgediiiisenlieit dei* JLodini variiei*t; sie sind 0,002 
bis 0,0035 nun dick, l^ei nieimni linteisiicliungen ist es inir in 
keineni einzigen Fall geliuigen, an der Hodenwandiing (^)ner- oder 
Langsfaserii zn beobacliten, iind icli Iialte es fast tnr nnzweifelliaft, dali 
dieselben felilen, trotzdc'in R. Otto an den von ilim nntersiicliten 
verscliiedenen Amphisiountm-XvXxtw die An\ves(!nlieit derselben kon- 
statiert liat (10, p. 04). 

Nacli inneii von der Outicularlilllbi des Ilodcns zeigt sicli bei silnit- 
liclien Arten eine verschieden dicke Scliiclit von ^Iiittei- od(*r Keiiii- 
zellen der Sanienfadeii. An einzelnen St(dlen bilden diese Z(dlen bloll 
eine einfaclie Scliiclit, an andern Stidlen liingegeii gnHiere oder kleinere 
HbckeV, so z. B. ancli bei (dnorchis dihdidus (Taf. 29, Fig. 15). 
Die ganze innere Holilung der Hoden ist toils init zcnvstrenten, ver- 
scliieden grolkn. einzelnen Zellen, siclierlicli grotStentcils Speriiiato- 
gonien, teils niit verscliiedenen Anlianfiiiigni groGerer Zellen und 
init Biindeln reifer Sanienfadclien gefiillt (Tat 29, Fig. 15), nnd alle 
diese sclieinen in eiiui graniiliertc Siibstanz eingebettet zii sein. 

b) Die Aiisfiilirnngs vorriclitung. 

Die Aiisfiiliriingsvorrichtung fiir die niaiinliclien CJesclileclits- 
prodiikte bat eine ini A5‘rbaltnis zienilicli konijilizierte Struktiir, ist 
nacli den Arten niir wenig veranderlicli uiul bestelit ini allgenieiiien aiis 
dem Vas efferens, dinn Vas deferens und dessini inodilizierteii 
Teilen, ferner aus deni Ductus ejaciilatoriiis, AveJcber in die 
Vesicula prostitica, in den Sinus lierinaplirod iticiis und 
in den Ductus lierniai)broditicns geteilt sein kann und 
sclilieUlicli einen Cirrus bildet; zii all deni kominen noeb di(i 
Prost atadrilsen liinzu. 
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Die Vasa effereiitia finden sich inir an den paarig ent- 
Avickelten Hodeii nnd gelien, soweit es mir geliingen ist, es festznstellen. 
von der Eiickenoberflache der Hoden aiis nnd laufen sodann nacli 
vorn, bis sie sicli vereinigen und das Vas deferens bilden. Das 
Vas eiferens des liintern Hodens ist natiirlich iinmer langer als das 
des vorderii. Der unpaare Hode hat kein Vas etferens, und seine 
Aiisfuliriing ist eigentlich ein Vas deferens. Die gewebliche Striiktur 
des Vas eiferens stimmt vollstandig iiberein init derjenigen des 
spater zii schildernden Vas deferens. 

Das Vas deferens zeigt sich in einfachster Form bei Diplo- 
discus marenzeileri\ hier ist naralich das durch Vereinigung der 
Vasa effeientia der beiden Hoden entstandene Vas deferens nahe 
der Genitalbucht stark ansgedehnt, mehrfach verschlimgen nnd bildet 
eine Ve sic ill a seminal is, welche einfach in iimgebender Paren- 
chymsubstanz liegt, sodann in eineii Ductus ejaciilatorius mit 
dicker Wandiing bzw. nahe dem distalen Ende in den Ductus 
hermaphrodi ticus ubergeht, bald in der ilitte der Spitze des 
dickwandigen ein- und ausstiilpbaren Cirrus durch Vermittlung 
des Porus hermaphrodi ticus nach aiifien tritt. Hier laBt 
sich somit eine Vesiciila seminal is externa und interna 
nicht wahrnehmen, auch scheint der Girrussack sowie die 
Vesiciila prostatica zu fehlen. 

Bei Diplodiscns cornu fehlt im Ziisainmenhang damit, dafi er 
niir einen Hoden besitzt, das Vas efferens, sodaB der Hoden direkt 
in das Vas deferens iibergeht, vorher aber die Vesiciila seminalis 
externa, sodann die Vesiciila seminalis interna mit dem Girrussack 
und den Prostatadriisen bildet, im iibrigen Verlaiif aber mit dem 
von Dipfodiscus marenzdleri iibereinstimmt. 

Bei den samtlichen iibrigen Arten ist die Aiisfiihrungsvorrichtung. 
soweit es mir auf Griind des Stiidiiims meiner Schnittserien zu kon- 
statieren geliingen ist, hinsichtlich der Gliederiing und Striiktur gleich. 
die nachstehende detaillierte Beschreibiing ist aber groBtenteils als 
Kesiiltat meiner an ChiorcMs papiUatus bewerkstelligteii Unter- 
suclinngen zu betrachten. 

Das durch Vereinigung der Vasa efferentia der beiden Hoden zii- 
staiide gekommene unpaare Vas deferens ist hier ebenso wie bei DipJo- 
discus cornu mehrfach verschlimgen, stark aufgediinsen und bildet die 
von Parenchymsiibstanz iimgebene Vesiciila seminalis externa 
gleichwie bei den in Saiigetieren parasitisch lebenden Paramphi- 
stomiden (siehe F. FisciionnEu, 6); ich land sie sehr haufig mit 
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bereits g*aiiz fertigeii Sameiifadeiibimdoli] gefiillt; ilire aiifiere Wan- 
(liiiig ist mit graiuiliei'ter Pareiichymsubstaiiz bedeckt, iinter welclier 
eiiie Scliiclit von Quei*- und Langsfaseni aiiftiitt. Xacli innen 
von der Querfaserscliicht findet sicli eine Cuticularhiille. die Tunica 
liropria, auf welclier sicli die Endotlielzellen eP eben. welclie die 
innerste Schiclit dei* Wandung bilden. Falls die Vesicula seniiiialis 
externa stark aiifgedunsen ist und viele Samenfaden entbalt, so sind 
die Endotlielzellen aiiffallig verflaclit und oftmals uur an ibren 
Kerneii walirzunebmen. 

Die Fortsetzung der Vesicula seininalis externa bildet die vom 
Cirrusbeutel umscblossene Vesicula seminal is interna. 

Der Cirrusbeutel weist bei den verscbiedenen Arten eine 
verscbiedene Form und Lage auf. am baubgsten gleicbt derselbe 
einem ei- oder birnformigen Scblaucb (Taf. 24. Fig. 16; Taf. 25, 
Fig. 5, 17; Taf. 26. Fig. 12) und blickt mit dem stumpfern Ende 
entweder gerade nacb oben Oder etwas nacb binten und oben; die 
AVandung scbeint aus aufiern. gedriingt stebenden Parencbymfasei’n 
und einer nacb innen von der Scbicbt derselben liegenden Cuticular- 
biille zusammengesetzt zu sein, indem es mir nicbt gelungen ist, 
die Muskelfaserscbicbten oder die P^ndotbelzellen walirzunebmen; in 
der innern Hoblung liegt nicbt niir die A'esicula seminalis interna, 
sondern aiicb die Prostatadrlisen linden darin Platz, und zwar stets 
in dem spitzigen, gegen die Genitaloffnung blickenden Ende des 
Cirriisbeutels (Taf. 24. Fig. 6; Taf. 25, Fig. 5, 17; Taf. 26, Fig. 12; 
Taf. 28, Fig. 16). Beide Endeu des Cirriisbeutels sind natiirlicli 
offen, damit das die A^esicula seminalis bildende A"as defei*ens ein- 
dringen und der Ductus ejaculatorius berausgelangen kann. 

. Die A"esi cilia seminalis interna ist, wie erwabnt, die 
Fortsetzung der A'esicula seminalis externa bzw. das in den Cirrus- 
beutel eingedriingene Ende des A^as deferens, welches bier in ver- 
scbiedener Weise verscblungen ist, und wenn sie sicli mit Samen- 
fadeii fiillt. scbwellen ihre einzelnen Teile zu Blasen an, fallen iii- 
dessen die gauze Hoblung des Cirriisbeutels nicbt aus, sondern lassen 
fur die Prostatadriisen und die A'esiciila prostatica nocb geniigend Platz. 

Hinsicbtlich der geweblichen Striiktiir stimmt die A^esicula semi- 
nalis interna vollstandig mit der A'esiciila seminalis externa iiberein, 
an ibrer Oberflacbe aber feblt die Parencbymsubstaiiz . sodab sicli 
in der ganzen Wandiing blob eine Scbicbt Qiier- und Langsfasern, 
die Tunica propria und die das innere Lumen begreiizenden 
Endotlielzellen wahrnebmen lassen (Taf. 28, Fig. 20). Der Durcb- 
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iiiesser der Langs- uiid Queifaserii sowie die Dicke der Tunica propria 
ist selir yerscliieden und stelit im engen Zusammenhang init deni 
Grad der Aufblahung. Nocli anffalliger zeigen dieses Verlialtnis 
die Endotlielzellen, die an der Wandung der nur wenig gedunseiien 
Oder ganz leereii Vesicula seniinalis interna selir liervorstelien ; sie 
sind niehr Oder weniger kegelforniig, ilir fein granuliertes Plasma 
weist Langsstreifen auf, die eventuell aucli Falten sein konnen 
(Taf. 28, Fig. 20), walirend die Endotlielzellen der ganz mit Samen- 
faden gefullten und somit stark aufgedunsenen Vesicula seminalis 
interna infolge ilirer Ausbreitung nacli alien Riclitiiiigen so selir 
verflaclit sind. dab sie fast nur an den selir fern voneinander liegenden 
Kernen zu erkennen sind. 

Derjenige Teil der Vesicula seminalis interim , welcber gegen 
die Genitaldffniing blickt bzw. von den Prostatadrlisen uingeben ist, 
zeigt eine ansclieinend von der vorher bescliriebenen verScliiedene 
Struktur und ist aucli in seiner Wirksamkeit verscliieden, indem 
derselbe einen dicdvwandigen Sphincter bzw. den eigentliclien 
Ductus seminalis bildet (Taf. 28, Fig. 16 ds). Die Wandung 
dieses Ductus seminalis sclieint im Avesentliclien ubereinzustimmeii 
mit der Wandung der Vesicula seminalis interna und externa, unter- 
sclieidet sich aber von derselben dadurch, daG die Endotlielzellen 
kaum Oder iiberliaiipt nicht wahrnehmbar sind und die Schiclit der 
Quer- und Langsfasern auffallig verdickt ist. Dieser Teil der 
Vesicula seminalis interna dient offenbar dazu, die Samenfaden weiter- 
zufuliren, und aus diesem Grund bezeichnete icli ilin aiich als 
Ductus seminalis, mit seiner dicken Wandung aber bewerkstelligt 
derselbe aucli die AbsclilieGung der Vesicula seminalis interna; mit 
dem gegen die Genitaldffniing blickeuden Ende ragt derselbe kegel- 
artig melir oder weniger in jenen Teil der Vesicula seminalis interna, 
welclier von den Prostatadriisen uingeben ist und als Vesicula 
prostatica bezeiclinet werdeii kann. 

Die Vesicula prostatica ist niclits anderes als die jenseits 
des Ductus seminalis folgende Fortsetzung der Vesicula seminalis 
interna, die z. B. bei Cluorchis papillatus zu eiiier herzfdrmigen Buclit 
anscliwillt, mit dem spitzigen Ende gegen die Genitaldffnung blickt ; 
an ilirer aiiGern Oberflaclie liegen Prostatadriisen {Taf. 28, Fig. 19 
2 ir); Hire Muskulatur ist ebenso entwickelt wie die der A'esicula semi- 
nalis interna, und selbst die Endotlielzellen weisen dieselbe Struktur 
aiif, sind aber nie so laiig bzw. liodi (Taf. 28, Fig. 19 rn). Diese 
Buclit dient nicht nur zur Weiterfilhriing der aus dem Ductus 
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semilialis ausclringendeii Samenfadeii, soiiderii aiicli uline Zweifel 
liauptsaclilicli zur Aiifnalime der Aussclieiduiig der Prostatadriiseii. 
bzw. ist eiii Reservoir, in welchem die Aiisscheidmig der Prostata- 
driisen sicli interimistiscli ansammelt. uni sicli den aus dem Ductus 
seniinalis eindringeiiden Sanienfaden ansdilieBen zu koimen. 

An der auGersten Greuze der Vesicula prostatica verlilfit die 
Vesicula seniinalis interna bzw. das Vas deferens den Ciriaisbeutel 
und gelit in den Ductus ejaculatorius liber, welclier sicli selir 
liaufig imweit der Grenze des Cirrusbeutels zu einer Buclit ausdelint. 
so z. B. aucli bei Chiorchis papillatus (Taf. 28, Fig. 16 sh). Diese 
Buclit spielt eine wichtige Rolle. insoferii das Metraterni darin 
einniiindet. und derart bildet dieselbe eigentlicli einen Sinus 
liermapliroditicus, indem sie zur Aufnalime sowolil der Samen- 
filden als aucli der Eier dient. Jenseits des Sinus herinapliroditiciis 
gelil der Ductus ejaculatorius sclion in den Ductus lieriiiapliro- 
diticus liber, welclier init seiner kiaftigen Muskel wan dung den 
ein- und ausstiilpbaren Cirrus bildet (Taf. 28, Fig. 16). Der Ductus 
liermapliroditicus dffnet sicli stets am distaleii Ende des Cirrus, und 
zwar ini Zentruiii desselben, durcli den Porus liermapliroditicus 
nacli aufien. folglicli ist dies eigentlicli die wirkliclie Genital- 
dftiiung. 

Die gewebliclie Struktur aller vorliin gescliilderten Teile des 
Ductus ejaculatorius stimiiit in groBen Zligen ilberein mit der Vesicula 
seniinalis interna bzw. mit den verscliiedenen Teilen des Vas deferens. 
Die Oberfiaclie des Sinus liermapliroditicus ist mit Parencliynisubstanz 
bedeckt. an der Oberfiaclie des Ductus liermapliroditicus aber felilt 
diese bereits (Taf. 28, Fig. 16). Die Langs- und Querniuskelfaser- 
scliiclit der V^andung ist uberall vorliandeu, allein in verscliiedener 
Entwicklung, und zwar bilden die beiderlei Fasern bis zum Anfang 
des Ductus liermapliroditicus bloB eine eiiifaclie Scliiclit (Taf. 28. 
Fig. 17 /. >•), walirend in der Waiidung des Cirrus beide selir kraftig 
eiitwickelt sind bzw. je eine Scliiclit bilden. Die Tunica propria ist 
iiberall zugegen. Selir charakteristiscli modifiziert sind die Endotliel- 
zellen. insofern sie an deni gegen das Lumen blickenden Ende zu 
kiigerformigen, lioiiiogen scheiiiendeii, dunkelgefarbten Fortsatzen 
zerschlissen sind, die bei scliwaclier VergroBerung als gegen den 
Porus liermapliroditicus gericlitete Doriien ersclieineii (Taf. 28, Fig. 15, 
16 nO. Ob diesen Fortsatzen irgend eine pliysiologisclie Aufgabe 
zufallt, Oder ob sie iiiclits anderes sind als die verscliieden groBen 
und ge form ten Falten der im Ruliezustand zusammeiigezogenen und 
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verschnialerteii EiidoUielzellen, das vermoclite icli iiiclit zii ent- 
sclieideii, babe es aiicb gar niclit versiicht, allein das Verbalteii der 
Eiidotlielzellen der Vesiciila seminalis interna scbeint fiir letztere 
Eventnalitat zn spreclien, uin so mebi’ als bier die Zellen im iibrigen 
ganz dieselbe Struktiir nnd Anordnung aufweisen wie dort. Icli 
kann bier nocli beinerken, da6 A. Looss bei seinen Untersncluingen 
bei den in Ampbibien lebenden Distomiden, ii. a. im Diictns 
ejaculatorins von Disiomiim perlaium (9, tab. 4, bg. 83, 84), Endotbel- 
zellen derselben Strnktnr voi’gefiinden bat. 

Den Cirrus liabe ich an fast saintlichen Exemplaren der nieisten 
Arten entweder aus der Genitalbiicbt oder ans der Geiiitaldffnung 
lierausgetreten vorgefnnden. Unter den Exemplaren von Chiorcliis 
papiltatus babe ich ancb solcbe gefnnden, deren Cirrus A^ollstandig 
zuriickgezogen war, wodiircb die Genitalbucbt einen scbmalen 
Kanal bildete. dessen inneres Ende sicb als abgeschlossen erwies 
(Taf. 29, Fig. 12). An diesein Exemplar fand icli sodann zn raeinor 
Uberrascbung einen Fall von Selbstbefrncbtung. Dies zeigte sich 
in der Weise, da6 nacli der Ziiruckziebiing des Cirrus die aus 
der Vesicula seminalis interna dnrcb den Ductus seminalis und 
die Vesicula prostatica in den Sinus bermaphroditiciis eindringendeii 
Samenfaden infolge der YerscblieBung ihrer nach auBen filbrenden 
Leitung in das Metaterm und sodann in den Uterus eindrangen 
(Taf. 29, Fig. 12). DaB dieser Yorgang das Eesultat der Selbst- 
befrucbtung ist oder mindestens dazu flibren kann, imterliegt 
keinem Zweifel, ob dies aber typiscb oder bloB zufallig erfolgt 
ist, vermochte icb an nieinen- Exemplaren niclit endgiiltig zu ent- 
scheiden. 

YTe in Yorstebendem wiederholt bemerkt, uinscblieBt der Cirrus- 
beutel nicbt nur die Vesicula seminalis interna und deren abgesoiulerte 
Teile, den Ductus seminalis und die Vesicula prostatica, sondern auch 
(lie Prostatadriisen. 

Die Prostata di'il sen siiid selbst in dem Fall, wenn kein 
Cirrusbeutel sie umgibt. wie bei Diplodiscus marcnzdleri^ und nocb 
melir dann, wenn sie sicb in einem Cii^rusbeutel befinden, wie bei 
samtliclien iibrigen Arten, stets an dem gegen den Poms genitalis 
gekehrten Ende der Vesicula seminalis interna gelagei’t, und zwar 
rings um den Ductus seminalis und an der \A^'andiing der Vesicula 
jirostatica, und zwar so, daB sie dieselbe vollstandig bedecken 
(Taf 24, Fig. 16; Taf 25, Fig. 5, 17; Taf 26, Fig. 12; Taf 27, 
Fig. (); Taf 28, Fig. 19). Die einzelnen Zellen sind stets gestreckt 
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sclilauclilormio*, traubeiiartig aiifeinamler g*eliaiift, verscliieden laiig, 
ilir Plasma feiii gTaiuiliert, mein* Oder weiiiger durclisiclitig, ilir Kern 
bald kiigel-, bald eiformig, iiacli den Arteii verscliiedeii gestaltet; 
ilir sebr enger xAusfuIiriingsgang durclibricdit sicberlich die Tunica 
propria uiul tritt aiif diese AVeise mit der Hdliluiig der Vesicula 
prostatica in Verbindnng. Diesen Fall babe ich iibi'igens, alien 
Zweifel ausschlieCend; bei Chiorchls dilatatus beobaclitet, an deren 
Vesicula prostatica die Tunica pi*opria ganz die Strnktur der Zona 
radiata aufwies. 

c) S p e r m a t o g e n e s e. 

Bei meinen Untersucliiiiigen war ich tunlichst bestrebt, eine 
vollstandige Serie des Entwicklungsgangs der Samenfaden zusammen** 
zustellen, allein mein Bestreben fiihrte leider zu keinem in jeder 
Hinsicht befriedigenden Resultat ich inui) mich daher darauf be- 
schriinken, ineine Beobachtungen nachstehend mitzuteilen, ohne den- 
selben eine allgemeine Oder endgultige Bedeutung beiziimessen. 

Die Ain t ter- oder Keimzellen der Samenfaden sind nichts 
anderes als Endothelzellen, welche die innere Oberflache der 
Tunica propria der Hodeii bedecken iind, wie wir sahen, entweder 
eine diinne, sehr oft einzellige Schicht oder hier und da Zellen- 
anhaufungen bilden. Diese Zellen losen sich aus der Schicht oder 
aus den Anhaufungen am haufigsten einzeln, bisweilen in ilenge 
los und gelangen in die graniiliertej fliissige, sicberlich zur Nahrung 
dienende Substanz, welche die Hdhlung der Hoden aiisfiillt (Taf. 29^ 
Fig. 15). Einzelne der befreiten Zellen begiimen zu wachsen, nach 
einiger Zeit haufen sich rings urn dieselben kleinere Zellen an, sodafi 
sie die grofiern ganz umgeben und allmahlich selber anzuwachsen 
beginiien. Die in den Hoden frei und einige Zeit zerstreut liegenden, 
spater den grohern Zellen aufgelagerten kleinern Zellen sind nichts 
weiter als Sperm at ogonien, die infolge ihres nach UmschlieBung 
der grofiern Zellen erfolgenden Anwachsens in das Stadium der 
Spermatocyte und Teilung derselben in das Stadium der 
S p e r m a 1 0 c y t e 11 1. Ordnung treten , wahrend die grofie , sich 
nicht teilende Zelle sich zu einem eriiahrenden Cytophor um- 
gestaltet. 

Die im Stadium der Sperm atocy ten 1. Ordnung sich be- 
hndenden Zellen sind relativ iioch ziemlich grofi, ganz kugelformig, 
von 0,01 mm Durchmesser, ihr Plasmakdrper ist sehr fein granuliert, 
fast homogen und durchsichtig; ihr Kern ist gleichfalls kiigelfdrmig. 
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Yon ca. 0,004 mm Durclimesser mid eiitlialt mehrere Clironiatiii- 
Edniclien (Taf. 28, Fig*. 21). 

Die durcli Teilung der primaren Spermatocyteu ziistande ge- 
kommeiien Spermatocyteu 2. Ordiiuiig siiid hiiisichtlich der 
Struktnr den primareii durc'baus gleicli, ihr Durclimesser aber be- 
triigt 0,004 — 0,005 mm, der ilires Kerns aber ca. 0,0013 mm; sie 
sind samtlich voiieinander mid von dem sie miisclilieBendeii Cytoplior 
imabliangig, ilire gauze Meiige gleiclit eiiier typischeii Morula 
(Taf. 28, Fig. 22). 

Bei der fernern Entwicklmig entstelieii dnrcli Teilmig der 
Spermatocyteu 2. Ordnmig iiocli kleinere Zellen, die Spermatideii. 
die sicli ziemlicli auffallig von ihren Mutterzellen, den Spermato- 
cyten 2. Ordnmig. mitersclieiden. Die Sperrnatiden sind namlicli 
iiiclit melir kngeUbrmig, sonderii gleiclieii gestreckten Sclilaiichen. 
dereii einer gegeii das im Zentrmn liegende CjToplior blickende Ende 
stark verengt ist; ilire Lange betragt ca. 0,007 mm, ilir grbCter 
Durclimesser 0,0025 mm, ilire riasiiiasubstanz ist kaiim merklicli 
grannliert, ilir Kern kugelfdriiiig von 0,0008 mm Durclimesser. Samt- 
liclie Spermatideii sind miabliangig voiieinander, aber durcli Ver- 
mittlung des vereiigten Elides stelieii alle in imiiger Yerbindimg 
mit dem Cytojilior mid lagern sicli stralilenfdrmig mn denselben 
(Taf. 28, Fig. 28). 

Der von den Spermatideii umsclilossene C^’toplior sclieint bei 
dem gescliilderten EntwickhingsprozeB seineii Kern zu verlieren 
mid bloB ein SyncATinm zu bilden. zmiiindest vermoclite icli bei 
meinen Uiitersnchiingen einen eigneii Kern desselben niclit walirzu- 
11 ell men. 

Mie sicli die Samenfaden ans den Spermatideii lierausgestalten, 
vermoclite icli durclians niclit zn ergrilndeii; soviet aber konnte icli 
positiv konstatieren, daB die vollstandige Ausgestaltnng der Sanieii- 
faden im Cytoplior erfolgt mid daB beim Aufbau der Sameniadeii 
weder das Cytoplasma der eiiizelnen Spermatideii iiocli die C^Toplior- 
substanz vollstaiidig anfgebrauclit wird. da dieselben aucli iiacli 
der vollstaiidigen Ausgestaltnng der Samenfaden. wenii aucli in 
degen eriertem Zustand. vorliaiiden sind. Der miverbrauclite Teil des 
Cytoplasiiias der Spermatideii bildet namlicli die oberflacliliclie. in 
geivissem Grad zersclilisseiie, fein graniilierte Krusteiischiclit einer 
kiigeb Oder eifbrmigen Anlianfuiig, walireiid die veidiliebene Sub- 
stanz des Cytopliors den zentralen Teil der Anliaufmig bildet. und 
auf dieseiii sitzen die entwickelten Samenfaden. mit ihren Kopfclien 
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ill Biindel angeordiiet, wie die Steckiiadelii aiij* eiiiem Nadelkisseii 
(Taf. 29, Fig.' 13). 

All deii vollstaiidig eiitwickelteii Sainenfadeii tiiuleii wir eiii 
kiigellormiges Kdpfclieu iind eine aulJeroi’deiitlicli lange GeiGel. Die 
Stelle ilirer Entwicddiiiig. den C 3 ’to])lior imd deii aiis lichtem C 3 A 0 - 
plasinatiscliem Syncytium besteliendeii Giirte], verlassen sie niclit 
einzeln, soiiderii in groGeni Oder kleinern Biindeln, and in derlei 
Biiiideln sind sie aiich in den Hoden zerstreiit zii linden (Taf. 29. 
Fig. 14). 

Es uiiterliegt keinem Zweifel. dalJ nacli der volLstandigen Be- 
IVeiiing der Sainenfadenbiindel die verbliebene Siibstanz des Cytojiliors 
sowie das niclit autgebraiichte iind degenerierte Cytoplasina der 
Spennatiden allmalilich zeifallen uiul zur Yerinebriing der in der 
Hulilung der Hoden befindlidien graniilierteii Siibstanz beitragt. 

Die aiif die Eiitwickliing der Sainenfaden beziigliclien iiiid bier 
kiiiz gescliilderten Eesultate ineiner Fiitersiichiingen stimmen im 
ganzen liberein init den Angabeii iiber die Spermatogenese der von 
E. Otto iintersucbten Ainpbistomiden-Arten (10, p. 65). iinterscbeiden 
sicli jedocli von denselben dadurcb, daB nacb E. Otto der C}Toplior 
sieb nicbt aiis selbstandigen Zellen lieraiisbildet, sondern daB der- 
selbe der Fberrest des Cytoplasmas der die Spermatocyten iind 
Spennatiden bervorbringenden einzigen Mutterzelle ist, welcber bei 
der Teiliing nicbt zur Yerwendiing gelangte; daB ferner bei der 
Teilung der Mutterzelle die verscbiedenartigen Spermatocyten sicb 
nocb nicbt zu selbstandigen Zellen berausgebildet liaben nnd daB 
ibre Kerne im genieinsainen Oytoplasnia iinregelinaBig zerstreut um- 
herliegen nnd daB bloB die Spennatiden bei einem der Sprossung 
abnlicben ProzeB als selbstandige. mit deni O^Topbor in Yerbindiing 
stebende Zellen auftreten. Oder, das Yoranstebende kurz resu- 
mierend. nacb meinen Fntersucbiingen erfolgt die Entwickliing der 
Samen tvpiscb. nacb E. Otto aber mit einer Eediiktion. d. i. mit 
dem Entfalten des selbstandigen Spermatocyten-Stadiums 

2. Das Aveiblicbe 0 escblecb tsorgan. 

Das weiblicbe Gescblecbtsorgan der inir vorliegenden Parampbi- 
stomiden ist. soweit es niir bei meinen Untersiicbiingen festzu- 
stelleii gelang, nacb einem 'J'ypus aiifgebaiit und zeigt aucb in den 
Details keine auffalligern, erwabnenswerten Yerscliiedenbeiten. Am 
weiblicben Gescblecbtsorgan lassen sicb in alien Fallen der Keini- 
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stock, (lie A 11 s f li li r ii n g s v o r r i c li t u ii g iind die D o 1 1 e i* s t d e k e 
imterscheiden, von welclien naclisteliend die Rede sein wird. 

a) Der Keim stock. 

Ein gemeiiisames Merkmal aller Ai ten ist es, daC si(^ bloB einen 
Keimstock besitzen, welclier fast typiscli kugeb, seltner eifdrmig und 
von glatter Oberflaclie ist, bzw. es zeigen sich daraii nienials (lurch 
Einscliniinmgeii verursaclite Lappen. 

Die Lage des Keimstocks ist schon recht verscliiedeiL so z. B. 
liegt (lerselbe bei den PseudocJadorchiS’ und Chiorchis-Xvim stets in 
der Nahe des Saugnapfs, in nicht groBer Entfernung von deinselben 
in der Mittellinie des Kdrpers mid deni Baucli etwas niilier als deni 
Rucken (Taf. 25, Fig. 7, 10. 18 — 21; Taf. 26, Fig. 1, 2. 8 — 9, lo— 25; 
Taf. 27, Fig. 1. 2, 9). Bei den Diplodiscns- Xvi^w liegt der Keim- 
stock schon etwas entfernter voiii Saugiiapf; wahrend er sicli bei 
nipJodisvus marenzeUeri in dem von den Dai'iiischenkelii mn- 
schlossenen Raiim in der Mitte bzw. in der ]\Iittellinie des K(irpers 
dem Bauch geniiliert zeigt (Taf. 24, Fig. 4 — 6), liegt er bei DipJo- 
discus cormt nicht in der Mittellinie des Kdrpers. soiidern zwar in 
dem von den Darmschenkeln uiiischlossenen Rauiii, aber in der Niilie 
der Innenseite des linken Darinschenkels (Taf. 24, Fig. 11 — 13). 
Voni Saugnapf am entferiitesten liegt der Keimstock bei den 
Microrchis-Xvimj so z. B. bei Microrckis ferrum-eqiiinum in der ]\[itte 
des von den Darmschenkeln uiiischlossenen Raums, in der Mittel- 
linie des Kdrpers und am Anfang des hiiitern Kdrperdrittels (Taf. 24, 
Fig. 27, 28; Taf. 25, Fig. 1, 2), bei Microrchis megacotijje hingegen 
gerade in der 'l\[itte des Kdrpers, in gleiclier Entfernung vom Saug- 
napf und dem vordern Kdrperende, in der ]\Iittellinie. dem Bauch 
geihihert (Taf. 24, Fig. 18—22). 

Die GrdBe des Keimstocks ist sehr veranderlich und selbst im 
Bereich einer Art nicht konstaut; dieselbe hangt sehr davon^ab, 
wie weit darin die Entwicklung der Keime vorgesdiritten ist. 

Die Struktur des Keimstocks ist bei alien Arten dieselbe; 
die Oberflaclie ist mit einer Schicht, eventuell eineni Xetz, feiner 
Parench 3 'mfasern bedeckt, welcher iiacli iniien eine auBerordentlich 
diinne, aus ruticularsubstanz bestehende Tunica proj)ria folgt (Taf. 29, 
Fig. 17). Das Innere des Keimstocks ist vollstandig mit Keimzellen 
gefullt, die in der Bauchpartie sehr klein sind, dann allniahli(di 
groBer werden, wahrend sich die grdBten in der Riickenpartie, von 
wo die eigentliclie Ei- Oder Keimleitung ausgeht, vorfinden lassen. 
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Die Keimzellen siiid je nach dem Grade der Entwicklmi^- 
von verscliiedenei* GrolJe, die kleiiisten z. B. liaben einen Durcli- 
inesser von 0,001 — 0,0015 inin, die groBteii dagegen 0,003—0,004 min; 
sie sind jedenfalls kngelformig, allein diese Form wird so gut wie 
von keiner beibehalten, denii infolge des gegenseitigeii Driicks 
werden sie zn unregelmaBigen Vieleckeii. ihre Eckeu aber sind in 
der Kegel mehr oder weniger abgeriindet, lappenartig (Taf. 28, Fig. 24). 
Saintliche Keimzellen sind hullenlos, ihr Cj^toplasma ist anCer- 
ordentlich fein, kaum merklich granuliert, sodaB sie fast vollstandig 
liomogen ersclieinen iind selir durclisichtig sind. Das Iv e i in b 1 a s c li e n 
ist stets kugelformig, in den jinigern Keimzellen ist es immer 
kleiner als in den groBern, der Diirchmesser der grofiten betragt 
naliezu 0,002 mm , ihi' Cbromatinnetz ist selir fein, nnd zwar so, 
dafi ihre Siibstanz bisweilen fast liomogen ersclieiiit. Der Keim- 
fleck liegt stets im Zentriim des Keimblascliens, ist kngeltormig, von 
Avecliselnder GroBe, der Diirchmesser der groBten betragt 0,0008 bis 
0,001 mm; das Innere enthalt vacuolenartige Korperchen von ver- 
schiedener Zahl niid von verschiedener GroBe, die, nach ihrer leb- 
haften dnnkeln Farbnng zn schlieBen, aus chromatinartiger Siibstanz 
bestehen (4^af. 28, Fig, 24). 

b) Die A ii s f ii h r n ii g s v o r r i c h t n n g. 

Der Keimstock steht in alien Fallen mit einer in mehrere 
Partien geteilten Ansfulirnngsvorriclitniig in Yerbindnng; diese Teile 
sind folgende: die Keimlei tnng, der LAUREn’sche Kanal, 
das Receptaciilnm seminis, das Ootyp mit den Schalen- 
driisen iind der Uterus. 

Der Keimgaiig entspringt, soweit es mir gelang es festzii- 
stellen, in der Regel an der Rlickeiiseite des Keiinstocks oder in der 
Niilie derselben, ist bei den verschiedenen Arten von verschiedener 
Lange, laiift gewohnlich nach liinten nnd gegen den Bauch, seine 
Wandiing besteht ans Langs- nnd Qiierfasern sowie aus der das 
Lumen begrenzenden cnticiilaartigen Tunica propria; die Eiidothel- 
zellen oder deren Kerne vermochte ich nicht wahrziinehmen ; in 
seinem Verlauf himmt der Keiingang den LAUKEn’scheii Kanal, das 
Receptaciilnm seminis sowie den Aiisflihrungsgang des Reservoirs 
der Dotterdriisen in sich aiif nnd gelit sodann in das Ootyp hber, 

Der LAUKEii’sche Kanal geht typisch liber dem Keimstock 
von dem Keiingang aus nnd laiift daiin meist geschlangelt, bisweilen 
aber vielfach verschlungen gegen den Riicken, um, die Korperwand 
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diirchbreclieiicl , mittels eines Porus nach aiiGeii zu treteii. Die 
Lagerung des Poriis ist sehr veraiiderlich iind stelit in ziemlich 
eiigem Ziisammeiiliang mit der Lage des Keimstocks, iiisofern der- 
selbe z. B. bei 3Iicrorchis megacotule in der Kdrpermitte, bei 
2BcrorcMs ferrum-equimmi am Anfang des hinterii Korperdrittels. 
bei den iibrigen Arten in groBerer Oder geriiigerer Entferming voiii 
Saugnapf bzw. vom Porus excretorius liegt, wie wir bei Besclireibung 
der Arten salieii. 

Die gewebliclie Struktiir des LAvnEn’sclien Kanals stimmt mit der 
des Keimgangs iiberein, in der Wandung aber, besonders in der 
Nahe des Ausflilirnngsporiis imd rings urn denselben treten Epithel- 
zellen auf, die gewissermaCen eineu Spliincter zu bilden scheinen. 

Unweit der Stelle, wo der LAUEEu’sclie Kauai sich in den Keim- 
gang ortiiet, mundet auch das Eeceptaculum seminis ein, 
welches bei den verschiedenen Arten eine yerschiedene Form, GrbBe 
und Lage liat; gewohnlicli ist es ein melir oder weniger birnfurniiger, 
seltuer nierenfdrmiger Schlaucli, dessen GroBe immer von seinem 
Inhalt abliangt; derselbe ist eigen tiich nur dann mit Sicherheit 
zu erkennen, wenn er Samentaden entlialt; in diesem Fall liegt 
derselbe stets an der rechten oder linken Seite des Keimstocks. 
Die gewebliclie Struktur stimmt iiberein mit der des LAUKEmsclieii 
Kanals und des Keimgangs, an der Oberflache aber sah icli keine 
Epithelzellen, an deren Stelle zeigt sich bloB ein Parenclnminetz. 

In groBerer Oder geriiigerer Entfernung vom Eeceptaculum 
seminis geht der Keimgang in das Ootyp iiber, Avelches eigentlich 
nichts weiter ist als eine erAveiterte Bucht des Keimgangs, in Avelche 
sich das EeserA^oir der Dotterstocke ergieBt und in dessen Innern 
sich das Ei vollig ausgestaltet. Das Ootyp ist in der Eegel eiformig, 
und AA^enu es Eier entlialt, so ist die innere Hohlung ebenso geformt, 
Avahrend es, Avenn leer, als mehr oder Aveniger spiudelforinige, zylin- 
drische Eohre erscheint (Taf. 29, Fig. 17); es liegt geAVohnlich hinter 
dem Keimgang, mehr oder AA^eniger dem Bauch genahert, seltuer fast 
in gleicher Hohe mit dem Keimgang; in der Wandung laBt sich 
eine Langs- und Querfaserschicht wahrnehmen, A^on Avelchen die 
Querfasern kraftiger entAvickelt sind (Taf. 28, Fig. 25 /, r), nach 
innen davon aber folgt die cuticulaartige Tunica propria (Taf. 28, 
Fig. 15 c). Unter der Tunica propria vermochte ich in einzelnen 
Fallen in groBerer Entfernung A^oneinander Zellen kaum zu unter- 
scheiden, die nichts Aveiter sind als die Uberreste A"on Endothelzelleii, 
meistens aber waren auch die Kerne nicht zu bemerken. 
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Die Oberflitclie des Ootyps ist mit Sell al end i-ii sen bedeckt^ 
die in inelireren Scliichten iibereinander liegen (1'af. 29, Fig. 17). 
Die Sclialeudrusen sind gestreckte sclilanchfdrmige Zellen. deren 
Lilnge sick nacli Hirer Lage aiidert, ebenso wie aucli ihr Durcli- 
niesser, so z. B. sind bei Cliiorchis iminUafns die Sclialendriisen ca. 
0,02 — 0,035 mm lang mit einein Dnrclimesser von 0,01 — 0,02 mni. 
Das Cytoplasma der Driisenzellen ist gedriingt fein grannliert, der 
Kern kugelformig nnd enthiilt Ohromatinkdrnchen, sie gleiclien 
durclians den eigentlichen Epitlielzellen, nnd ihre Ansscheidnng liefert 
nicht nnr die Ciiticiila intima der Tunica propria, sondern ancli das 
Material des Cocons der Eizelleii (Taf. 28, Fig. 25 sd). 

Die Fortsetznng des Ootyps bildet dei' Uterus, welclier bei 
den verschiedenen Arten einen verschiedenen Verlauf, aber dieselbe 
Struktur aufweist. Bei den nieisten Arten lauft der Uterus anfangs 
gegen den Baiicli mid den Saugnapf, so bei den Microrchis- nnd 
Cliiorchis- erliebt sick sodann gegen den Eiicken, dringt daim 
aiif den von den Darmsckenkeln umschlossenen Rauin nack vorn 
und fullt den Rauin zwiseken dem Keiinstock nnd dem kintern 
Hoden vollig ans; von kier gelaugt derselbe iiber die Hoden imd 
lauft kieranf bis zum Cirriisbeutel, gekt neben und kinter demselben 
vorbei in das Metraterm und ergieCt sick scklieBlick in den Sinus 
kermapkroditicus. In einzelnen Fallen aber bleibt der Uterus in seinem 
Verlauf nickt auf den von den Darmsckenkeln uinscklossenen Raum 
besekrankt, sondern dringt unter und iiber denselben an beiden Seiten 
tiefer in dem Parenckym vor, iiberragt sogar den Oirnisbeutel und 
gelaugt, vor dem Ansgangspunkt der Darmsckenkel mekrere Scklingen 
bildend, zuriick kinter den Cirriisbeutel, um an demselben voriiber 
mit dem Metraterm znm Sinus- bzw. Ductus kermapkroditicus 
zu gelangen, Avie sick dies besouders bei Pseudodadorcliis cylindricus 
zeigt (Taf. 25, Fig. 7, 8, 16). Am kompliziertesten aber ist der Ver- 
lauf des Uterus bei Cliiorchis dikdafus: auBerkalb des von den Darm- 
sckenkeln umsclilossenen Raums dringt derselbe wiederkolt in das 
Kdrperparenckym ein nnd verdriingt dasselbe beinake (Taf. 27, Fig. 9), 
nack voi-n aber iiberragt er an beiden Seiten mit mehreren nack 
vorn dringenden Scklingen den Osopkagealbulbus und kekrt erst 
dann an seinen typiseken Platz zuriick. 

Die Struktur der Uteruswaudung stimint vollig iiberein mit der- 
jenigen des Vas deferens bzw. des Ductus ejaculatorius iiberein, ikre 
Oberflackeist namlick mit parenckymatiseker Substanz und ebensolckem 
Netz bedeckt, darunter folgt eine Sckicht ziemlick gedrangt stekender 
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Laiigsfasern unci unter dieser eine Qiierfasei'scliiclit (Taf. 28, Fig*. 26 /.r). 
Uiiter der Qiierfaserschiclit findet sicb die aus Cuticiilarsubstauz be- 
steliende Tunica propria des Uteni^, deren Uicke davon abhaiigt. 
Avie Aiel Eiei* der Uterus entlialt. Auf der Tunica propria erheben 
sicli die Endotlielzellen des Uterus, die typisch eiiiem gerundeten 
Kegcd init stumpfer Spitze gleichen, sie sind gedrangt und fein 
granuliert, daran sind Langsstreifen sichtbar, die auch Falten sein 
kbnnen (Taf. 28, Fig. 16 en); ibr Kern ist kugelfdrmig mit zentraler 
Lage und entlialt melirere kleine Chroinatinkbrnclien. Derlei typisch 
eiitwickelte Endotlielzellen sind jedocli nur in jenen A^erengten Teilen 
des Uterus zu erkennen, die keine Eier enthalten, Avalirend in 
den Eier eiithaltenden Teilen die Konturen der Zellen infolge 
ilirer groBen Abdactiung zerflossen sind und nur die in groCerer 
Entfernung A^oneinander liegenden Kerne dieselben Avalirnehmen 
lassen. 

Die als Metraterni bezeichnete Partie des Uterus ist die- 
jenige, Avelche in den Sinus liermapliroditicus, eventuell in den Ductus 
Iiermapliroditicus einnitindet ; sie hat ganz dieselbe Struktur, wie der 
Ductus ejaculatorius, d. i. das gegen das Lumen blickende Ende der 
Endotlielzellen ist in verschieden lange, niehr Oder weniger finger- 
fdrmige Fortsatze zerschlissen, deren graulich gefarbte Plasma- 
substanz ziemlicli steif ist, sodaB sie als dem Porus hermaphroditicus 
zugekehrte Dornen erscheinen. 

c) Die Dotterstocke. 

Einen typischen und Avesentlich erganzenden Teil des Aveib- 
lichen Geschlechtsorgans bilden die Dotterstocke, die ausnahnis- 
los aus 2 Hautstamnien bestehen, Avelehe sich in zahlreiehe Follikel 
zerteilen, allein die Anordnung und der Verlauf der einzelnen 
Staiinne sowie die Grupi)ieriing der Follikel ist naclr den Arten 
ziemlicli A^eraiiderlicli. 

Die Anordnung der Dotterstockstannne zeigt zweierlei 
auflaliigere Typen. Bei dem groBten Teil der Arten liegen die 
l)ottersto6kstamme nilmlidi an der Kiickenseite, auBerhalb des Amn den 
Darmschenkelii umschlossenen Kaunis, bzAV. in grl'^Berer ocler geringerer 
Entferniuig Amu der AnBenseite der Dannschenkel , zAvischen dieser 
line! der KbriierseitenAvand. Dies ist der Fall z. B. bei den Diplo- 
iliscns-^ Mirrorchis- und Pscudochulorclds-Avi^w (Taf. 24, Fig. 4, 6, 11, 
12, 18, 20, 27; 4^af. 25, Fig. 1, 7, 9, 18, 20; Taf. 26, Fig. 1. 8). Bei 
einer aiidern, kleinern Gruppe atui Arten liegen die Dotterstocke 
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eutweder gaiiz oder docli zum grofiten Teil in dem von den Dam- 
scheukeln iimschlosseuen Kauin, wie bei samtlichen Chiordiis-AYitM^ 
am typisclisten aber bei ChiorcMs oxycephalus (Taf. 27, Fig. 1). 

Die beiden Dotterstockstamrae liegeu parallel initeinander und 
mit der Lilugsacbse des Kbrpers, stehen aber mittels eines uupaaren 
Gang bzw. die Leitnngen in sicli sclilieBenden Reservoirs in Ver- 
bindiing initeinander. Dieser nnpaare Gang bzw. das Reservoir bat 
bei den verschiedenen Arteu eine verschiedene Anordnnng. Bei 
Diplodiscus mareu^elleri gelieii die nnpaaren Dottergange vom hinteru 
Stammende ans, und in derselben Linie liegt auch das Reservoir 
(Taf. 24, Fig. 4 — 6, 10). Bei Diplodiscus cornih sowie bei samtlicben 
Pseudocladorcliis- und Chiorchis-Avi^w entspringen die uupaaren Dotter- 
gange zwar in der Nahe des Hinterendes der Stamme, aber in groBerer 
Oder geringerer Entfernung von denselben, und dieselbe Lage hat 
auch das Reservoir (Taf. 24, Fig. 12 — 13; Taf. 25, Fig. 7—10, 18—21; 
Taf. 26, Fig. 1, 2, 8, 9, 13 — 25; Taf. 27, Fig. 1, 2, 9). Noch inehr 
sind die uupaaren Dottergange und das Reservoir bei 3Iicr orchis 
fernm-eqiiinim nach vorn geriickt, wahrend sie bei Microrchis mega- 
cotijle gerade in der Mitte der Stamme entspringen, und dem ent- 
sprach auch die Lage des Reservoirs (Taf. 24, Fig. 18 — 21). 

Die Lange der Dotterstockstamine ist ziemlicli verschieden, am 
relativ kiirzesten sind sie bei den Diplodisciis- Arim^ etwas liinger 
bei den ChiorcMs- und Fseudocladorchis- Avi^n, am langsten aber bei 
den Microrchis- Avim. 

Die Dotterfollikel sind zumeist kugelfbrmig und bilden 
traubenfurmige Blindel, so besonders bei Chiorchis papillatus (Taf. 29, 
Fig. 6), in andern Fallen sind sie fingerformig und bilden mit- 
einander zusammenhangende mehr Oder weniger strauchformige 
Kolonien, wie bei den Microrchis- und besonders bei den Pseudo- 
cladorchis-Artm (Taf. 25, Fig. 16; Taf. 26, Fig. 4). Bei Diplodiscus 
maremelleri sind die Dotterfollikel nnr an der auBern Seite der 
Stamme in einer Reihe angeordiiet, bei alien hbrigen Arten hin- 
gegen sitzen sie in 2 Reihen einander fast gegeuiiber, woher die 
Stamme mehr oder weniger traubenfbrniig erscheinen, gewohnlich 
sind sie an beiden Enden zugespitzt. 

Die Substanz der Dotterfollikel besteht aus verschieden groBen 
Zellen, deren Cytoplasma graubraune Dotterkbrperchen enthalt, und 
zwar in soldier Menge, daB sie den Kern vollstandig verdecken. 
Die einzelnen Dotterfollikel besitzen je eine besondere Leitung, die 
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gruppenweise in je eine grofiere Leitung sich ergiefien, die sodaim 
mit dein Stamm in Verbindiiiig tritt. 

c) Das Ei. 

Die frilhesten Eutwickhingsstadien der Eier war ich trotz aller 
Miihe nicht imstande zii beobachten, ebensowenig wie den Be- 
fruchtungsprozefi. An einem und dem andern der zahlreichen von 
Chiorchis papiUatus angefertigten Sclinitte aber liatte ich Gelegenheit, 
die in das Ootyp gelangte Keimzelle und sie umgebenden Dotter- 
zellen in dem 1. Stadium der Eiwerdung bzw. des Coconaufbaues 
zu sehen (Taf. 29, Fig. 17). 

Die in den Uterus gelangten. bereits vollstiindig reifen Eier 
sind bei alien Arten von einem Cocon mit Deckeln umschlossen, die 
Oberflaclie des Cocons ist in den meisteu Fallen vollstandig glatt 
und iiberall gleicbdick. Eine Ausnalime von dieser Regel bilden 
blolJ die Eier der DipJocliscns- Arten und Chiorchis dilatatus, deren 
Cocon am liintern, niclit mit Deckel verselienen Ende scheibenformig 
verdickt ist, an der Oberflache zeigte sich eine kraterartige Er- 
hohung, aus deren Hohluug ein selu' kurzes, stielartiges Gebilde 
liervorragt (Taf. 24. Fig. 15; Taf 27, Fig. 11). Die Grofie der voll- 
standig reifen Eier ist nacli den Arten sehr verschieden, wie dies 
bei der Beschreibung der Arten erwahnt Avorden ist. 

Ziim SchluB Avill ich nur noch bemerken, daB ich in den vom 
Keimstock am entferntesten liegenden Teilen des Uterus bereits 
Embryonen in den verschiedenen Stadien der EntAvicklung rmr- 
gefunden habe. 
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Tafel 24. 

Fig. 1 — 3. Distomum quadra} igidcdnm n. sp. 

Pig. 1. Von der Piickenseite, ungef. 40:1. 

Pig. 2. Mundsaugnapf, ungef. 100 : 1. 

Pig. 3. Genitaloffnnng und Baucbsaugnapf, ungef. 100 : 1. 
Pig. 4 — 10. Diplodisnis marcnxclhr) u. sp. 

Fig. 4. Von der Baucbseite, ungef, 16:1. 

Pig. 5. Von der Piickenseite, ungef. 16:1. 

Pig. 6. Von der Seite, ungef. 16:1. 


lu sildamerikanischeii Fisclieu lebeude Trematoden-Arteii. 


585 


Fig. 7. Pharynx, von oben, ungef. 30 : 1. 

Fig. 8. Pharynx, von der Seite, ungef. 30 : 1. 

Fig. 9. Genitalnapf, von der Seite, ungef. 30:1. 

Fig. 10. Junges Exemplar, von der Seite, ungef. 16:1. 

Fig. 11 — 15. Diplodiseus cornu (Dies.). 

Fig, 11. Von der Bauchseite, ungef. 15:1. 

Fig. 12. Von der Bilckenseite, ungef. 15 : 1. 

Fig. 13. Von der Seite, ungef. 15:1. 

Fig. 14. Pharynx mit Mundkappe, ungef. 40 : 1. 

Fig. 15. Beifes Ei, ungef. 100: 1. 

Fig. 16 — 26. Microrchis megacotyle (Dies.). 

Fig. 16. Cirrusbeiitel und Genitaloffnung, ungef. 40:1. 

Fig. 17. Oesophagealbulbus, ungef. 40:1. 

Fig. 18. Von der Biickenseite, ungef. 12:1. 

Fig. 19. Von der Seite, ungef. 12:1. 

Fig. 20. Junges Exemplar, von der Bauchseite, ungef. 10:1. 

Fig. 21. Junges Exemplar, von der Seite, ungef. 10:1. 

Fig. 22. Junges Exemplar, von der Seite, ungef. 10 : 1. 

Fig. 23. Pharynx mit Mundkappe, ungef. 40:1. 

Fig. 24. Pharynx mit Mundkappe, von der Seite in dorsoventralem 
Sagittalschnitt, ungef. 45 : 1. 

Fig. 25. Pharynx, von oben, ungef. 40 : 1. 

Fig, 26. Pharynx, von der Seite, ungef. 40 : 1. 

Fig. 27 — 29. Microrehis ferrum-equinum (Dies.). 

Fig. 27. Von der Bauchseite, ungef. 6,5 : 1. 

Fig. 28. Von der Seite, ungef. 6,5 : 1. 

Fig. 29. Osophagealbulbus, ungef. 40 : 1. 

Tafel 25. 

Fig. 1 — 7. Microrchis fcrrum-eqnhium (Dies.). 

Fig. 1. Von der Biickenseite, ungef. 6,5 : 1. 

Fig. 2. Von der Seite, ungef. 6,5 : 1. 

Fig. 3. Pharynx mit Mundkappe, ungef. 25:1. 

Fig. 4. Pharynx rait Mundkappe in dorsoventralem Sagittalschnitt, 
ungef. 40 : 1. 

Fig. 5. Cirrusbeutel, ungef. 80 : 1. 

Fig. 6. Pharynx mit Mundkappe, von der Seite, ungef. 25:1, 

Fig. 7 — 16. Pseiidocladorehis eylindricus (Dies.). 

Fig. 7. Von der Biickenseite, ungef. 16:1. 
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Fig. 8. Von der Seite, ungef. 16:1. 

Fig. 9. Von der Bauchseite, ungef. 10:1. 

Fig. 10. Von der Seite, ungef. 10 : 1. 

Fig. 11, Pharynx in dorsoventralem Sagittalschnitt, ungef. 40:1. 
Fig. 12. Pharynx, von oben, ungef. 25:1. 

Fig. 13. Hode, ungef. 10:1. 

Pig. 14. Hode, ungef. 10:1. 

Fig. 15. Pharynx, von der Seite, ungef. 25 : 1. 

Fig. 16. Darmschenkel und der ganze Geschlechtsapparat. von der 
Bauchseite, ungef. 20:1. 

Pig. 17—22. Pseudocladorchis nephrodorchis n, sp. 

Fig. 17, Cirrusbeutel, ungef. 60:1. 

Fig. 18. Von der Bauchseite, ungef. 15:1. 

Fig. 19. Von der Seite, ungef. 15:1. 

Fig. 20. Von der Bauchseite, ungef. 15:1. 

Fig. 21. Von der Seite, ungef. 15:1. 

Fig. 22. Hode, ungef. 30:1. 


Tafel 26. 

Fig. 1—7. Pseudocladorchis nephrodorchis n. sp. 

Fig. 1. Von der Hiickenseite, ungef. 15:1. 

Fig. 2. Von der Seite, ungef. 15:1. 

Fig. 3. Pharynx, von der Seite, ungef. 30 : 1. 

Fig. 4. Darmschenkel und der ganze Geschlechtsapparat, von der 
Bauchseite, ungef. 30:1. 

Fig. 5. Pharynx, von oben, ungef. 30:1. 

Fig. 6. Pharynx, von der Seite, ungef. 30:1. 

Fig. 7. Pharynx, von oben, ungef. 30 : 1. 

Eig, 8 — 12. Pseudocladorchis macrostomus n, sp. 

Fig. 8. Von der Bauchseite, 30:1. 

Fig. 9. Von der Seite, ungef. 30 : 1. 

Fig. 10. Pharynx, von der Huckenseite, ungef. 50 : 1. 

Fig. 11. PharynXy von der Seite, ungef. 50:1. 

Fig. 12. Cirrusbeutel, ungef. 80:1. 

Pig. 13 — 15. Chiorchls oxpcephalus (Dies.). 

Fig. 13. Von der Bauchseite, ungef. 18:1. 

Fig. 14. Von der Seite, ungef. 18:1. 

Fig. 15. Von der Bauchseite, ungef. 16 : 1. 

Fig. 16 — 17. Chiorchls papillaius n, sp. 
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Fig. 16. Von der Baucliseite, ungef. 16:1. 

Fig. 17. Von der Seite, ungef. 16:1. 

Fig. 18 — 20. Chiorchis ojijcephalus (Dies.). 

Fig. 18. Von der Bauchseite^ ungef, 20:1. 

Fig. 19. Von der Seite, ungef. 20:1. 

Fig. 20. Von der Bauchseite, ungef, 16:1. 

Fig. 21. Chiorchis paplllaius n. sp. Von der Bauchseite, ungef. 16:1. 
Fig. 22 — 23. Chiorchis oxjjcephaliis (Dies.). 

Fig. 22. Von der Bauchseite, ungef. 16 : 1. 

Fig. 23. Von der Bauchseite, ungef. 16:1, 

Fig. 24 — 25. Chiorchis papillaius ti, sp. 

Fig. 24. Von der Bauchseite, ungef. 16:1. 

Fig. 25. Von der Bauchseite, ungef. 16 : 1, 

Fig. 26 — 27. Chiorchis oxijcephalns (Dies.). 

Fig. 26. Hoden, ungef. 20 : 1. 

Fig. 27. Hoden, ungef. 20 : 1. 

Tafel 27. 

Fig. 1—2. C 'hiorchis oxjjcephahts (Dies.). 

Fig. 1. Von der Bauchseite, ungef. 16:1. 

Fig. 2. Von der Seite, ungef. 16:1. 

Fig. 3 — 4. Chiorchis papillaius u, sp. 

Fig. 3. Mundende und Pharynx, von oben, ungef. 50 : 1. 

Fig. 4. Mundende und Pharynx, von der Seite, ungef. 50:1. 

Fig. 5 — 8. Chiorchis oxijcephalns (Dies.). 

Fig. 5, Hode, ungef. 16 : 1. 

Fig. 6. Hode, ungef. 16 : 1. 

Fig. 7. Osophagealbulbus, ungef. 180:1. 

Fig. 8. Cirrusbeutel, ungef. 180:1. 

Fig. 9 — 12. Chiorchis dilataius n. sp. 

Fig. 9. Von der Bauchseite, 10:1. 

Fig. 10. Mund und Pharynx in lateralem Durchschnitt, ungef. 50:1. 
Fig. 11. Eeifes Ei, ungef. 300:1. 

Fig. 12. Sagittalschnitt des Saugnapfs. Nach Beichert Ok. 5, Obj. 4. 

Fig. 13. Microrchis ferrum-equiunm (Dies.). Dorsoventraler Schnitt 
des Saugnapfs. Nach Beich. Ok. 5, Obj. 2. 

Fig. 14. Chiorchis papillaius n, sp. Sagittalschnitt des Hautmuskel- 
schlauchs init den Epithelzellen. Beich. Ok. 5, Obj. 7. 
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Fig. 15. Ghiorchis oxycephalns (Dies.). Sagittalschnitt des Haut- 
muskelschlauclis mit den Epithelzellen. Reich. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 16. ]\[lcrorchis fcrrum-equmum (Dies.). Sagittalschnitt des 
Hautmiiskelschlauchs mit den Epithelzellen. Reich. Ok. 5, Obj. 4. 

Fig. 17. Ghiorchis oxycephahis (Dies.). Hautmuskelschlauch von 
innen mit EjDithelzelleii. Reich. Ok. 5, Obj. 4. 

Fig. 18. Ghiorchis dilatahis ?^. sp. Feiagranuliertes Parenchym mit 
rundlichem Zellkern. ReiCH. Ok. 6, Obj. 6. 

Fig. 19. Microrchis fcrrum-eqninum (Dies.). Parenchym. Reich. 
Ok. 5, Obj. 4. 

Fig. 20 — 21. Ghiorchis papillaius n. sp. 

Fig. 20. Dorso ventral er Querschnitt in der Gegend des Pharynx. 
Reich. Ok. 6, Obj. 7. 

Fig. 21. Dorsoventraler Querschnitt der Pharyiigealtaschen mit dem 
Osophagiis. Reich. Ok. 6, Obj. 4. 

Tafel 28. 

Fig. 1 — 2. Ghiorchis oxycephalns (Dies.). 

Fig. 1. Sagittalschnitt am Mundende, Pharynx mit clem Sphincter. 
Reich. Ok. 5, Obj. 4. 

Fig. 2. Sagittalschnitt vom Pharynx. Reich. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 3 — 4. Ghiorchis qmjyillatiis n, sp. 

Fig. 3. Osophagealbulbus mit Darmschenkeln. Reich. Ok. 5, 

Obj. 4. 

Fig. 4. Sagittalschnitt vom Osopbagus. Reich. Ok. 5 , Obj. 7. 

Fig. 5. Ghiorchis dilatahis n, sp, Langsschnitt durch den Darm- 
scbenkel. Reich. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 6. Microrchis ferrnm-equinum (Dies.). Langsschnitt durch 
den Darmschenkel. Reich. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 7 — 26. Ghiorchis papUlatns n, sp. 

Fig. 7. Langsschnitt durch den Darmschenkel, in der Nahe des 

Vorderendes. Reich. Ok. 6, Obj. 6. 

Fig. 8. Dasselbe, in der Nahe der Mitte. Reich. Ok. 6, Obj. 

imm. 

Fig. 9. Dasselbe, in der Nahe des Hinterendes. Reich. Ok. 6, 

Obj. imm. 

Fig. 10. ExcretionsgefaBsystem, etwas schematisiert. Nach ReiCH. 
Ok. 6, Obj. 0. 

Fig. 11. Excretionsblase mit Excretionskorper. Reich. Ok. 5, Obj. 4. 

Fig. 12. Excretionskorper. Reicii. Ok. 5, Obj. 4. 
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Fig. 13. Poms excretorius und ein Stiickclieii des Aiisfiibrungsgangs 
der Excretionsblase. EiiJicn. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 14. Flimmertrichter mit Endzelle. Eeicii. Ok. 5, Obj. Yio imm. 

Fig, 15. Zentralteil des Nervensystems. EeicH. Ok. 6, Obj. 1. 

Fig. 16. Dorsoventralscbnitt durch die Vesicula seminalis interna und 
den Ductus liermapbroditicus. EeiCH. Ok. 5, Obj. 4. 

Fig. 17. Qiierscbnitt des Ductus hermapbroditicus. EeiCH. Ok. 5, 
Obj. 7. 

Fig. 18. Querscbnitt des Excretionsstamms. Eeicii. Ok, 5, Obj. 4. 

Fig. 19. Querscbnitt der Vesicula prostatica mit den Prostatadriisen. 
Eeich. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 20. Querscbnitt des Vas deferens aus der Vesicula seminalis 
interna. Eeich. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 21. Spermatocyten. Eeich. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 22. Spermatocyten 2. Ordn. Eeich. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 23. Spermatiden mit Cytopbor. Eeich. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 24. Oocyt. Eeich. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 25. Ootyp mit Scbalendriiseii. Eeich. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 26. Querscbnitt des Uterus. Eeich. Ok. 5, Obj. 7. 

Tafel 29. 

Fig. 1 — 6. J//crorc/iis' fcrrinn’equuium (Dies.). 

Fig. 1. Querscbnitt des Osopbagealbulbus. Eeich. Ok. 5, Obj. 2. 

Fig. 2. Ein Stiickcben des Sauguapfs im Sagittalscbnitt mit Paren- 
cbym. Eeich. Ok. 5, Obj. 4. 

Fig. 3. Ein Stuck der Wandung der Excretionsblase im Sagittal- 
schnitt. Eeich. Ok. 5, Obj. 4. 

Fig. 4. Ein Stuckcben der Wandung des Saugnapfs mit einer 
groBen Zelle. Eeich. Ok. 5, Obj. 4. 

Fig. 5. Querscbnitt des Osopbagus. Eeich. Ok. 5, Obj. 4. 

Fig. 6. Ein Stiickcben des Baucbnervs mit umgebendem Parencbym. 
Eeich. Ok. 5, Obj. 4. 

Fig. 7. Chiorchia cWatatus n. sp. Ein Stiickcben des Saugnapfs, 
Parencbyms und der Korperwand im Sagittalscbnitt. Eeich. Ok. 5, Obj. 2. 

Fig. 8 — 12. Chiorchis papillaU^s 91 . sp. 

Fig. 8. Myoblast aus dem Pharynx. Eeich. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 9. Mundpapille. Eeich. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 10. Ein Stuckcben des Saugnapfs im Sagittalscbnitt. Eeich. 
Ok. 5, Obj. 4. 

Fig. 11. Querscbnitt durcb die Pbaryngealtascben. Eeich. Ok. 6, 
Obj. 4. 
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Fig. 12. Querschnitt dutch die Vesicula seminalis interna, Ductus 
ejaculatorius und Metraterm. Selbstbefruchtung. Reich. Ok. 5, Obj. 4. 
Fig. 13 — 14. ChiorcJus jiapillatus n, sp. 

Fig. 13. Spermatozoen auf Cytophor. Reich. Ok. 5, Obj. 7. 

Fig. 14. Spermatozoenbiindel. Reich. Ok. 12, homog. imm. 

Fig. 15. Chiorchis dilatatiis n. sp, Qnerschnitt der Hoden. ReiCH. 
Ok. 5, Obj. 4. 

Fig. 16—19. Cliiorchis papillatus n. sp. 

Fig. 16. Dotterstockfollikel. Reich. Ok. 6, Obj. 4. 

Fig. 17. Querschnitt des Ootyps mit Schalendrusen und des Keim- 
stocks. Reich. Ok. 6, Obj. 4. 

Fig. 18. Vorderende eines gepaarten Exemplars. Reich. Ok. 5, 
Obj, 1. 

Fig. 19. Gepaarte Exemplare. 16 : 1. 


